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INTRODUCTION 


The  Infrared  Astronomical  Satellite  (IRAS)  surveyed  over  96%  of  the  celestial  sphere  at 
12,  25,  60,  and  100  pm,  reliably  detecting  245,889  point  sources  and  16,740  extended 
sources  smaller  than  8'.  A detailed  description  of  the  IRAS  mission,  the  instrument,  and  the 
data  reduction  procedures  is  given  in  the  Explanatory  Supplement  to  the  IRAS  Catalogs  and 
Atlases,  volume  1 of  this  series,  hereafter  referred  to  as  the  Supplement.  Information  on  the 
point  sources  is  presented  in  volumes  2 to  6 of  this  series.  As  discussed  in  Chapter  XII  of 
the  Supplement  , the  data  reported  in  this  printed  version  refer  to  Version  2.0  of  the  Point 
Source  Catalog.  The  Small  Scale  Structure  Catalog  (volume  7)  lists  the  properties  of  the 
extended  objects  smaller  than  8'. 

Volumes  2-6  present  in  abbreviated  form  the  results  of  the  IRAS  point  source  survey. 
For  each  source,  information  is  presented  about  its  position  (equinox  1950,  epoch  1983),  its 
brightness  in  the  four  IRAS  wavelength  bands,  and  its  possible  association  with  objects  in 
other  astronomical  catalogs.  Various  cautionary  flags  warn  the  user  of  such  deleterious 
effects  as  confusion  with  neighboring  sources  and  with  extended  100  pm  emission,  hereafter 
referred  to  as  “cirrus”. 


Format  of  the  Point  Source  Catalog 

The  organization  of  this  printed  version  of  the  catalog  and  the  meaning  of  each  column 
are  described  briefly  below.  A more  detailed  discussion  appears  in  Section  X.B  of  the  Sup- 
plement. 

The  sources  in  the  catalog  have  been  arranged  in  10°  wide  declination  bands  within 
which  sources  are  presented  in  order  of  increasing  right  ascension.  Table  I gives  the  declina- 
tion bands  for  each  volume  of  the  catalog. 


Table  I 

Declination  Ranges 

Volume 

Declination  Range 

2 

30°  < 5 < 90° 

3 

0°  < 5 < 30° 

4 

-30°  < 5 < 0° 

5 

-50°  < 5 < -30° 

6 

-90°  < 5 < -50° 

Each  page  of  the  catalog  lists  the  properties  of  100  sources  with  positions  in  the  range 
given  at  the  top  of  the  page.  Each  page  catalog  is  divided  into  five  major  areas:  position, 
number  of  sightings,  flux  density,  uncertainties  and  cautionary  flags,  and  associations. 
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Position 

Column  1:  Name.  The  IRAS  name  for  a source  is  derived  from  its  position  (equinox 

1950,  epoch  1983)  by  giving  the  hours,  minutes,  and  tenths  of  minutes  of  right  ascension 
and  the  degrees  and  minutes  of  declination.  For  sources  so  close  together  that  this  scheme 
would  have  resulted  in  duplicate  names,  letters  of  the  alphabet  were  appended  to  the  names 
to  distinguish  between  them. 

Columns  2 and  3:  a and  8 ( Supplement  V.B.,  VII. C.)  The  precise  IRAS  position  for  a 
source  is  obtained  by  combining  the  position  information  contained  in  the  IRAS  name  with 
the  seconds  of  time  of  right  ascension  and  the  seconds  of  arc  of  declination  given  in  these 
columns.  The  position  was  derived  by  a weighted  average  of  the  positions  obtained  in  each 
of  the  detected  wavelength  bands. 

Column  4:  Galactic  Coordinates.  The  galactic  coordinates,  / " and  b",  of  the  source 

are  listed  to  a precision  of  1 °. 

Columns  5 to  1:  Position  Uncertainty  (Supplement  V.D.9,  VII. C.)  The  uncertainty  in 
the  position  of  an  IRAS  source  is  defined  by  an  ellipse  of  semi-major  axis  (SMAJ)  and 
semi-minor  axis  (SMIN),  expressed  in  arcsec,  that  encloses  the  true  position  with  95% 
confidence.  The  orientation  of  the  major  axis  is  expressed  in  degrees  east  of  equatorial 
north  (0). 

Number  of  sightings 

Column  8:  Number  of  Sightings  (Supplement  III.C,  V.D.)  Each  source  in  the  catalog 
had  to  be  detected  repeatedly  on  multiple  passes  of  the  satellite,  on  time  scales  of  seconds, 
hours,  and  weeks.  The  number  of  times  a source  was  seen  on  the  hours  time  scale  (an 
hour-confirmed  sighting  or  HCON)  is  given. 

Flux  Density 

Columns  9 to  12:  Flux  Density  (Supplement  V.H.5,  VI.C.)  The  flux  densities  of  a 
source  in  the  four  bands  are  expressed  in  Jansky  (1  Jy  = I0-26fTra-2//z-1).  A blank  after 
the  flux  density  denotes  a high  quality  measurement,  a colon  (:)  denotes  a moderate  quality 
measurement,  and  an  “L”  denotes  an  upper  limit  that  is  an  estimated  3a  limit  in  uncon- 
fused regions,  but  which  may  be  considerably  larger  than  this  in  confused  areas. 

As  described  in  detail  in  the  Supplement  (VI.C),  the  broad  wavelength  responses  of  the 
IRAS  filters  make  the  values  quoted  in  the  catalog  correct  for  only  one  intrinsic  energy  dis- 
tribution. The  IRAS  calibration  assumes  that  flux  density  is  inversely  proportional  to  fre- 
quency. Flux  densities  for  sources  with  energy  distributions  different  than  this  must  be 
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corrected  by  dividing  the  flux  density  quoted  in  the  Catalog  by  a factor,  K,  which  depends 
on  the  intrinsic  energy  distribution  of  the  source  and  can  be  as  large  as  1.5.  Values  of  K for 
representative  blackbody  and  power  law  distributions  are  given  on  the  endpapers  of  each 
volume. 

Flags 

Column  13:  Flux  Density  Uncertainties  (Supplement  V.H.5,  VII. D.)  The  relative 
uncertainties  in  the  four  flux  densities,  &fv/fv,  are  encoded  as  given  in  Table  II  for  12,  25. 
60,  and  100  pm  (left  to  right). 


Table  11 

Flux  Density  Uncertainties 

Code 

6/y/v 

A 

0.00  to  0.04 

B 

0.04  to  0.08 

C 

0.08  to  0.12 

D 

0.12  to  0.16 

E 

0.16  to  0.20 

F 

> 0.20 

Column  14:  Correlation  Coefficient  (Supplement  V.C.)  A correlation  coefficient  is 

given  for  each  band  which  characterizes  in  a least-squares  sense  how  well  the  signature  of  the 
source  matched  the  signature  of  a “perfect”  point  source.  The  value  is  encoded  such  that  a 
correlation  coefficient  of  100%  = A,  99%  = B...87%  = M for  12,  25,  60,  and  100  pm  (left  to 
right). 

Column  15:  Variability  (Supplement  V.H.5,  VII. D.)  The  probability  that  a source 

showed  correlated  variations  at  12  and  25  pm  is  given  as  an  integer  0 to  9 corresponding  to 
probabilities  of  0.0  to  > 0.9. 

Column  16:  Confusion  Flags  (Supplement  V.H.4,  X.B.)  Each  digit  of  this  ten-digit 

number  encodes  a different  cautionary  flag. 

(1)  CIRRUS  1 - Number  of  sources  observed  only  at  100  pm  within  1 square 
degree  of  the  source.  Values  greater  than  unity  indicate  the  possibility  of  con- 
tamination by  cirrus. 

(2)  CIRRUS  2 - Ratio  of  a source’s  100  pm  brightness  to  the  average  cirrus  bright- 
ness within  1 square  degree. 
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(3)  Confusion  - A flag  indicating  possible  confusion  with  a neighboring  source. 
Flag  is  hex  encoded  by  band  with  12  pm  = bit  1 (LSB),  25  pm  = bit  2.  60  pm 
= bit  3.  100  pm  = bit  4 (MSB),  so  that,  for  example,  a value  of  hex(A)  = 
binary  (1010)  denotes  the  presence  of  confusion  at  25  and  100  pm. 

(4)  Number  of  hours-confirmed  point  sources  within  1 square  degree  of  the  source. 

(5)  Number  of  weeks-confirmed  point  sources  within  1 square  degree  of  the  source. 

(6-9)  SES1 -Number  of  hours-confirmed  small  extended  sources  within  1 square 
degree  of  the  source  in  each  band. 

(10)  High  source  density  - A hex-encoded  flag  which  indicates  whether  the  source  is 
in  a region  of  high  source  density  so  that  more  stringent  rules  were  applied  to 
the  source  for  inclusion  in  the  catalog  ( Supplement  V.H.6). 

Column  17:  Low  Resolution  Spectrum  (Supplement  IX. D.)  A two-digit  number 
characterizes  the  properties  of  a low-resolution  spectrum  made  of  bright  sources  in  the  8 
to  22  pm  region. 

Column  18:  Small  Scale  Structure  Flag  (Supplement  V.E.)  This  flag  (called  SES2  in 

the  Supplement)  denotes  the  association  of  the  point  source  with  a weeks-confirmed 
extended  source.  The  presence  of  such  a source  may  indicate  that  the  point  source  flux 
density  is  an  inaccurate  representation  of  the  source  in  that  band.  The  flag  is  hex 
encoded  by  band  as  elaborated  in  the  description  of  column  16. 

It  should  be  noted  that  because  of  stringent  rules  for  reliability  not  all  weeks- 
confirmed  sources  referred  to  by  this  flag  correspond  to  entries  in  the  Small  Scale  Struc- 
tures Catalog.  The  user  is  referred  to  the  introduction  of  that  catalog  (volume  7)  for 
details. 

Associations 

Column  19:  Number  of  Associations  (Supplement  V.H.9,  VII. G,  X.B.)  The  number 
of  different  catalogs  in  which  positional  associations  with  the  IRAS  source  were 

found.  In  the  event  of  several  associations,  only  one  association  is  given.  An  asterisk  in 
this  column  indicates  that  the  source  is  also  found  in  the  IRAS  Serendipitous  Survey 
Catalog. 

Column  20:  Catalog  Number.  One  of  the  catalogs  in  which  a source  was  found  is 
encoded  according  to  Table  III  (see  Supplement,  Table  V.H.l). 

Column  21:  Name  and  Type.  The  name  of  the  source  in  the  listed  catalog  is  given 
along  with  ancillary  information  such  as  the  spectral  type  of  a star  or  the  Hubble  type  of 
a galaxy. 
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Column  22:  Separation.  The  separation  between  the  IRAS  and  associated  catalog 
positions  is  given  in  arcsec. 

Column  23:  Magnitude.  The  magnitude  (usually  in  units  of  decimag)  or  other 
quantitative  information  about  the  associated  source  is  given  (see  Supplement , Table 
X.B.4,  for  details). 


Catalog  Number 

Table  III.  Catalogs  Used  for  Associations 
Catalog  Name 

# Sources 

1 

General  Catalog  of  Variable  Stars 

6,739 

2 

Dearborn  Observatory  Catalog  of  Faint  Red 

Stars 

10,508 

3 

Air  Force  Geophysical  Laboratory  Four-Color 

Survey 

3,359 

4 

Two  Micron  Sky  Survey 

5,384 

5 

Globule  List 

578 

6 

Second  Reference  Catalog  of  Bright  Galaxies 

2,047 

7 

Early  Type  Stars  with  Emission  Lines 

1,047 

8 

Equatorial  Infrared  Catalog 

879 

9 

Uppsala  General  Catalog  of  Galaxies 

3,497 

10 

Morphological  Catalog  of  Galaxies 

6,742 

11 

Strasbourg  Planetary  Nebulae 

928 

12 

Zwicky  Catalog  of  Galaxies  and  Clusters 

5,639 

13 

Smithsonian  Astrophysical  Observatory  Star 

Catalog 

34,610 

14 

ESO/Uppsala  Survey  of  the  ESO  (B)  Atlas 

4,500 

15 

Bright  Star  Catalog  - 4th  edition 

5,151 

16 

New  Catalog  of  Suspected  Variable  Stars 

3,678 

17 

General  Catalog  of  Cool  Carbon  Stars 

1,834 

18 

Catalog  of  Nearby  Stars 

638 

19 

General  Catalog  of  S Stars 

483 

20 

Parkes  HII  Region  Survey 

887 

21 

Bonn  HII  Region  Survey 

508 

22 

Catalog  of  CO  Radial  Velocities 

864 

23 

Catalog  of  Dark  Nebulae 

5,815 

Comparison  Catalog  of  HII  Regions 
Catalog  of  Star  Clusters  and  Associations 
Catalog  of  Bright  Diffuse  Galactic  Nebulae 
Untersuchungen  Uber  Reflexionsnebel  am 
Palomar  Sky  Survey 
A Study  of  Reflection  Nebulae 
Catalog  of  Southern  Stars  Embedded  in 
Nebulosity 

(total) 

24 

Two  Micron  Sky  Survey  with  Improved  Positions 

1,698 

25 

Catalog  of  Dwarf  Galaxies 

25 

26 

Arp  Atlas  of  Peculiar  Galaxies 

162 

27 

Galaxies  with  an  Ultraviolet  Continuum 

628 

28 

Catalog  of  Extragalactic  Radio  Sources 

29 

29 

Veron  Catalog  of  Quasars  and  Active  Nuclei 

331 

30 

Zwicky  Lists  of  Galaxies 

338 

31 

Atlas  and  Catalog  of  Interacting  Galaxies 

149 

32 

IRAS  Small  Scale  Structure  Catalog 

8,713 

39 

Ohio  State  University  Radio  Sources 

2,241 

40 

University  of  Michigan  Spectral  Atlas 

6,196 

41 

IRAS  Serendipitous  Survey  Catalog 

8,559 
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ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


Right  Ascension:  03h02m35s-03h18m19s  Declination:  — 10#-0° 
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Right  Ascension:  05h12m07s-05h18m28s  Declination:  -10°-0° 
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Right  Ascension:  05h30m56s-05h32m58s  Declination:  -10°-0° 
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Right  Ascension:  05h43m448-05h47m55s  Declination:  - 10°-  0° 
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Right  Ascension:  05h58m19s-06h03m48s  Declination:  - 10°-  0° 
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Right  Ascension:  06h06m57s-06h12m178  Declination:  - 10°-  0° 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  *tm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  06h36m32s-06h40m39s  Declination:  -10°-0° 
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Right  Ascension:  06h40m42s-06h45m18s  Declination:  -10°-0° 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  06h45m19s-06h48m41s  Declination:  - 10°-  0° 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  08h09m39s-08h20m34s  Declination:  -10°-0° 
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Right  Ascension:  08h20m40s-08h37m16s  Declination:  -10°-  0° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  e 

O 

12  jam 

25  jam 

60  jam 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o' 

(s) 

(") 

1 b 

(") 

(") 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

n 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

08206-0042 

40.5 

10 

225  + 20 

42 

9 

104 

3 

.25L 

.25L 

.92 

3.00 

CC 

GA  A 

0401000000 

3 

9 

U04381 

24 

140 

08207-0448 

42.4 

6 

228  + 18 

17 

10 

105 

2 

.321 

25L 

.70 

2.44L 

C 

N BC 

1400200010 

3 

10 

M-01  22-007 

102 

08209-0445 

57.4 

15 

228+18 

40 

7 

105 

3 

.25L 

.20: 

1.75 

2.88 

ECC 

DAB 

0400100010 

1 

10 

M - 01  —22  - 010 

60 

08210-0000 

5.9 

23 

224  + 20 

52 

12 

104 

3 

.251 

25L 

.61 

1.95 

CC 

CB 

2500000000 

2 

10 

M + 00  — 22  - 008 

92 

08211-0607 

10.9 

22 

230  + 17 

52 

34 

105 

2 

.33L 

28L 

40L 

1.31 

D 

KD 

2500000010 

08213-0120 

23.1 

6 

225  + 20 

67 

11 

105 

2 

.29 

.34L 

.40L 

1.18L 

E 

CM 

1500000000 

1 

13 

135861  G5 

11 

67 

08217-0531 

43.4 

1 

229  + 18 

32 

7 

105 

3 

2.18 

.51 

.40L 

I.OOL 

BC 

AB  K 

4 

0400000000 

1 

13 

135871  K5 

1 

77 

08220-0821 

2.1 

22 

232  + 16 

28 

7 

105 

3 

214.08 

115.08 

10.78 

3.57 

B B CC 

A A AB 

7 

0300011000 

29 

5 

13 

135876  MB 

5 

75 

08220-0335 

5.9 

20 

227  + 19 

44 

5 

105 

3 

.74 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

B ME 

0500000000 

3 

13 

135877  F5 

15 

56 

08221-0433 

7.1 

14 

228  + 18 

41 

7 

105 

3 

.45 

,25L 

.40L 

1.00L 

B 

BG 

0501000000 

2 

13 

135882  F2 

1 

60 

08224  0025 

29.0 

43 

225  + 20 

36 

8 

104 

3 

.25L 

25L 

2.02 

5.91 

CC 

CL  A A 

0300000000 

3 

9 

U04392 

22 

140 

08227-0700 

46.2 

21 

231  + 17 

56 

8 

105 

3 

.41 

25L 

40L 

1.00L 

B 

Cl  H 

1500000000 

1 

13 

135893  G5 

16 

77 

08228-0336 

49.8  13 

228  + 19 

39 

6 

105 

3 

1.63 

1.00 

40L 

I.OOL 

BC 

AA 

1 

0400001000 

08231  -0344 

8.9 

31 

228  + 19 

25 

5 

105 

3 

1.15 

.45 

.40L 

1.00L 

BC 

ABE 

2 

0400001000 

2 

13 

135896  AO 

9 

40 

08232-0014 

12.6 

50 

225  + 21 

56 

8 

105 

3 

.52 

.25L 

.40L 

I.OOL 

C 

ACM 

0300000000 

1 

13 

135898  KO 

1 

75 

08232-0847 

12.9  33  232+16 

69 

8 

104 

2 

.84 

.42L 

.40L 

1.00L 

C 

AF  L 

1400000000 

1 

13 

135897  KO 

13 

75 

08233-0400 

19.4 

53 

228  + 19 

43 

7 

105 

3 

1.60 

.40 

.40L 

1.00L 

BE 

AB  Ml 

0 

0400000000 

2 

13 

135901  K5 

12 

75 

08234-0934 

24.3 

3 233  + 16 

73 

12 

104 

2 

.61 

.38L 

.40L 

1.77L 

C 

B 1 1 

0400000000 

1 

13 

135904  K5 

5 

85 

08236-0444 

36.9 

13  229  + 18 

21 

7 

105 

3 

46.77 

21.54 

3.35 

1.60 

CBCC 

A A AB 

0 

1400000000 

15 

4 

3 

RAFGL 1253 

2 

1 

08238-0558 

53.5 

21 

230+18 

73 

21 

105 

3 

.25L 

.25L 

40L 

1.41 

C 

C 

1400000010 

08239-0307 

55.3 

47  227  + 19 

46 

7 

105 

3 

.69 

,25L 

.40L 

1.00L 

B 

ADI 

0400000000 

08239-0349 

55.5 

17 

228+19 

54 

10 

105 

2 

.38 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

D 

0400000000 

3 

13 

135916  A5 

24 

53 

08239-0618 

56.1 

32  230+18 

47 

8 

105 

3 

.76 

.34L 

.40L 

1.00L 

c 

BF 

1 500000000 

1 

13 

135915  K5 

15 

85 

06239-0234 

57.8 

25 

227  + 20 

54 

8 

105 

3 

.42 

.25L 

.40L 

I.OOL 

c 

C L 

0500000000 

1 

13 

135917  KO 

2 

81 

08243-0103 

19.1 

1 

225  + 20 

48 

8 

105 

3 

.50 

.25L 

.40L 

I.OOL 

E 

C 

0500010000 

1 

13 

135921  KO 

3 

80 

08244-0602 

26.6 

16 

230  -I- 1 8 

33 

7 

105 

3 

,97 

.23: 

40L 

1.00L 

BE 

A 1 

0 

1500000000 

1 

13 

135925  K2 

4 

77 

08246-0914 

37.2 

32 

233  + 16 

24 

9 

104 

2 

.70 

.31  L 

40L 

1.00L 

C 

BJ 

0500000000 

1 

13 

135927  K5 

3 

85 

08249-0826 

59.8 

50 

232  + 17 

93 

32 

104 

2 

25L 

56L 

.41 L 

1.22 

F 

E FD 

2500000100 

08250-0048 

3.7  12 

225  + 21 

78 

19 

105 

2 

.41  L 

.28L 

.70L 

1.34 

D 

1 B 

2480000020 

8 

08253-0502 

18.1 

35 

229  + 19 

78 

19 

105 

3 

.35L 

25L 

.46: 

.95 

FD 

GC 

1400000000 

08253-0703 

19.5 

16 

231  + 18 

52 

8 

104 

2 

1.16 

.441 

.40L 

1.00L 

B 

AB 

0500000000 

1 

13 

135941  K5 

6 

77 

08253-0424 

20.8 

28 

229  + 19 

52 

6 

105 

3 

.98 

.22: 

.40L 

I.OOL 

BF 

AC  1 

1 

0400000000 

2 

13 

135943  K5 

11 

87 

08254  - 0755 

25.3 

7 

232+17 

46 

12 

104 

2 

.34 

.25L 

40L 

1.38L 

C 

C 

0400000000 

1 

13 

135944  K5 

19 

85 

08254-0050 

26.2 

1 

225  + 21 

26 

24 

15 

3 

.25L 

.45L 

.40L 

1.42 

C 

D F 

2400000020 

8 

08256-0802 

36.5 

45 

232+17 

51 

11 

104 

2 

.49 

.32L 

,40L 

1.04L 

F 

EH  J 

0400100000 

08256-0957 

38.4 

32 

234+16 

34 

6 

104 

2 

1.00 

.32: 

40L 

1.00L 

CD 

AC 

0 

0400000000 

08258-0011 

48.2 

47 

225  + 21 

75 

8 

105 

2 

.38 

.29L 

40L 

1 OIL 

C 

B 

0500000000 

1 

13 

135954  M 

25 

87 

08258-0838 

54.0 

57 

233  + 17 

42 

7 

104 

2 

1.58 

.35 

.40L 

1.00L 

CD 

AC 

2 

2500000000 

2 

13 

135956  KO 

2 

65 

08259-0802 

54.3 

54 

232  + 17 

64 

9 

104 

2 

.91 

.29L 

.40L 

I.OOL 

C 

AC 

0400100000 

1 

13 

135957  K5 

23 

81 

08259-0751 

57.5 

39 

232  + 17 

24 

8 

104 

2 

2.52 

1.23 

.40L 

I.OOL 

BC 

AA 

0 

0400000000 

08264  - 0934 

25.4 

50 

233  + 17 

54 

7 

105 

3 

.50 

25L 

.40L 

1.00L 

B 

B 

0400000000 

2 

13 

135965  F2 

13 

60 

08266-0542 

38.2 

34 

230+19 

53 

11 

104 

2 

.37 

.78L 

.40L 

1.20L 

C 

CJ 

0500001000 

1 

13 

135967  KO 

13 

76 

08267-0719 

47.6 

37 

232+18 

42 

12 

104 

2 

.70 

.42L 

.40L 

1.12L 

c 

BB 

1 500000000 

08269-0047 

57.4 

32 

226  + 21 

22 

7 

105 

3 

.82 

.26: 

.40L 

I.OOL 

BE 

AB 

0 

2500000000 

1 

13 

135971  KO 

3 

68 

08272-0609 

13.2 

1 

231  + 19 

34 

9 

104 

2 

106.25 

41.27 

6.19 

1.97 

BBCC 

A A AB 

0 

0410000000 

16 

5 

13 

135976  MC 

1 

83 

08277  - 0242 

43.9 

47 

227  + 20 

42 

8 

105 

3 

.25L 

,42 

1.52 

1.82 

DCC 

CAB 

0300000000 

1 

12 

ZG  827-02 

79 

155 

08277-0000 

44.6 

24 

225  + 22 

63 

8 

105 

3 

.37 

.30L 

.40L 

I.OOL 

C 

B 1 K 

0400000000 

1 

2 

DO  2525 

80 

98 

08277-0251 

46.4 

48 

228  + 20 

48 

6 

105 

3 

.70 

.25  L 

,40L 

I.OOL 

B 

BE 

0400000000 

08281-0157 

11.1 

21 

227  + 21 

71 

11 

105 

2 

.46 

.26L 

,40L 

I.OOL 

C 

E 

0501010000 

08282-0605 

16.1 

3 

231+19 

24 

7 

104 

2 

1.59 

.84 

40L 

1.00L 

FF 

AA 

9 

0500000000 

08299-0043 

56.0 

52 

226  + 22 

53 

10 

105 

3 

.25L 

.25L 

.84 

1,48 

CC 

ECBB 

0400000000 

1 

12 

ZG  829-00 

31 

155 

08301-0543 

8.1 

50 

231  + 19 

96 

9 

104 

2 

.56 

.50L 

.40L 

1.12L 

c 

BE 

0500000000 

1 

13 

136017  G5 

17 

67 

08301  -0904 

8.2 

42 

234  + 18 

46 

7 

105 

3 

1.00 

.43 

,40L 

I.OOL 

BC 

ABJ 

1 

0400000000 

08303-0436 

20.8 

21 

230  + 20 

55 

14 

104 

2 

62L 

.25L 

.46 

1.34L 

C 

BB 

0300000000 

08309-0744 

55.0 

28 

232+18 

80 

8 

105 

3 

.60 

32L 

40L 

1.04L 

c 

BH  H 

0300000000 

1 

13 

136031  K5 

14 

83 

08310-0248 

0.8 

21 

228  + 21 

43 

8 

105 

3 

.86 

,33L 

.40L 

I.OOL 

c 

AB 

1400000000 

1 

13 

136035  K5 

4 

78 

08310-0034 

1.1 

41 

226  + 22 

58 

9 

105 

3 

.43 

, .25L 

.40L 

I.OOL 

c 

jC 

0500010010 

1 

13 

136036  KO 

17 

81 

08311  -0856 

11.7 

27 

234  + 18 

49 

8 

1105 

3 

.55 

.26L 

.40L 

1.20L 

B 

BE 

0300000000 

08312-0302 

13.6 

24 

228  + 21 

43 

8 

105 

3 

.49 

25L 

40L 

I.OOL 

B 

B 1 K 

0500001000 

08312-0226 

15.8 

43 

228  + 21 

42 

9 

105 

3 

25L 

25L 

1.52 

2.52 

CC 

J HAA 

1300000000 

08312-0428 

17.3 

58 

230  + 20 

65 

9 

104 

2 

25L 

79L 

1.66 

5.10 

CD 

GJ  AA 

0300000000 

1 

10 

M-01 -22-020 

68 

08313-0949 

22.0 

33 

234  + 17 

| 32 

7 

105 

3 

4.73 

1.17 

.40L 

I.OOL 

BC 

AAL 

1 

2400002000 

2 

3 

13 

136040  MA 

3 

80 

08314-0555 

26.6 

11 

231+20 

32 

5 

105 

3 

8.54 

2.27 

.53 

I.OOL 

BBC 

A A CJ 

0 

0501000000 

15 

08315-0757 

30.9 

31 

233+18 

30 

13 

105 

. 3 

.38 

.251 

.40L 

I.OOL 

D 

BM  1 

0300000000 

08315-0618 

32.4 

32 

231  + 19 

68 

8 

105 

1 3 

.44 

.27L 

.40L 

I.OOL 

B 

ICG 

0400010000 

1 

13 

136046  K2 

3 

82 

08317-0829 

43.3 

22 

233  + 18 

48 

10 

105 

3 

.25L 

25L 

.01 

1.16L 

C 

AF 

0400000000 

08318-0607 

53.4 

56 

231+20 

29 

6 

105 

3 

1.25 

.51 

.40L 

I.OOL 

BD 

AB 

0 

0500000000 

08319-0539 

55.2 

51 

231  +20 

66 

13 

104 

2 

.41 L 

25L 

.83 

1 .01 L 

D 

C BK 

0500000000 

08320-0222 

2.0 

35 

228  + 21 

82 

21 

105 

1 3 

25L 

.25L 

.34: 

1.56 

DC 

GB 

1300000100 

3 

9 

U04481 

46 

135 

08322-0406 

12.2 

4 

229  + 21 

34 

10 

104 

2 

25L 

.25L 

.80 

1.87 

CE 

BC 

0300000000 

1 

10 

M-01 -22-023 

64 

08322-0358 

16.5 

51 

229  + 21 

58 

7 1 

104 

2 

.54 

.27L 

.40L 

I.OOL 

C 

BH 

0400000000 

1 

13 

136061  K5 

2 

85 

08325-0500 

32.5 

5 

230  + 20 

85 

18 

105 

2 

.71 L 

.25L 

.32 

1.31  L 

C 

EC 

0400000000 

1 

10 

M-01 -22-025 

52 

08326-0536 

40.9 

51 

231+20 

76 

8 

105 

3 

.35 

25L 

.40L 

I.OOL 

F 

C 

1500000000 

08328-0606 

49.3 

37 

231+20 

30 

7 

105 

3 

1.32 

.64 

40L 

I.OOL 

BC 

AB 

0 

0500000000 

08329-0152 

55.1 

59 

227  + 22 

34 

23 

105 

3 

25L 

25L 

60L 

1.44 

C 

LNBB 

1500000100 

1 

12 

ZG  832-01 

16 

153 

08330-0926 

4.7 

53 

234  + 18 

51 

21 

104 

2 

,38L 

.25L 

.40L 

1.05 

c 

GD 

1400000300 

4 

08331-0354 

10.3 

52 

229  + 21 

54 

12 

104 

2 

25L 

.25L 

.82 

2.20 

cc 

CB 

0300000000 

2 

10 

M-01 -22-026 

129 

08332-0901 

15.7 

15 

234  + 18 

24 

5 

106 

4 

1.87 

.90 

40L 

I.OOL 

BC 

AA 

0 

1400001000 

08336-0339 

38.9 

54 

229  + 21 

46 

13 

105 

3 

25L 

.25L 

.47 

.87: 

CE 

1 Cl 

0400000000 

08337-0547 

42.6 

1 

231  +20 

60 

12 

105 

3 

.25L 

.25L 

.83 

1.61 

CC 

DBB 

1400000000 

08340-0221 

5.0 

51 

228  + 22 

49 

10 

104 

2 

.45 

25L 

40L 

I.OOL 

C 

CF  H 

1400000000 

08342-0932 

14.0 

18 

235+18 

57 

7 

106 

4 

.49 

25L 

.40L 

1.04L 

B 

B M 

1400010000 

1 

13 

136086  KO 

11 

75 

08346-0419 

39.9 

11 

230  + 21 

59 

15 

104 

2 

.24 

.39L 

.40L 

I.OOL 

D 

EC 

0400000000 

1 

13 

136095  K2 

2 

88 

08349-0445 

58.3 

31 

230  + 21 

56 

8 

105 

3 

1.50 

.32 

.40L 

I.OOL 

BD 

ADH 

7 

0400000000 

2 

13 

136103  KO 

7 

61 

08349-0016 

59.1 

3 

226  + 23 

29 

15 

106 

2 

.32 

,28L 

.40L 

1.26L 

E 

C 

0400000000 

1 

2 

DO  2560 

47 

91 

08351  -0632 

10.3 

31 

232  + 20 

43 

12 

105 

3 

25L 

-25L 

.68 

1.70 

CC 

J BB 

1300000000 

1 

10 

M-01  -22-029 

25 

08351  -0057 

11.9 

10 

227  + 23 

61 

8 

104 

2 

.46 

,29L 

.40L 

1.02L 

c 

B 1 J 

0400000000 

3 

13 

136108  K5 

5 

85 

08354-0217 

24.0 

15 

228-1-22 

50 

10 

105 

3 

.25L 

25L 

.76 

1.32 

cc 

BC 

0300000000 

4 

9 

U04508 

15 

145 

08354-0638 

124.2 

! 1 

j 232  + 20 

94 

17 

106 

2 

.34 

.26L 

.40L 

I.OOL 

F 

H K 

1400010000 

1 

13 

136111  GO 

19 

66 

08355-0657 

34.5 

■ 28 

j 232  ^20 

72 

31 

105 

2 

.65L 

32L 

40L 

.70 

D 

G C 

1400000000 

08356-0519 

36.2;  2 

231  -4-21 

50 

8 

105 

3 

.50 

25L 

.40L 

1 I.OOL 

D 

BH 

1300010000 

08356-0938 

140.7 

38 

235+18 

75 

27 

110 

2 

26L 

.66L 

.54L 

1.43 

C 

GCE 

1300000000 

1 

10 

M — 02  — 22  — 023 

163 

08357-0727 

45.2 

53 

233  + 20 

36 

8 

106 

4 

.25L 

,25L 

.75 

1.69 

DC 

NBB 

1300000000 

08358-0629 

'51.21  4 

232  + 20 

48 

8 

107 

3 

.48 

25L 

,40L 

I.OOL 

C 

B 

1400010000 

2 

13 

136117  A2 

20 

65 

08364-0728 

27.2 

11 

233  + 20 

56 

11 

108 

3 

25L 

25L 

.61 

1.06: 

DD 

CF 

1300100110 

08366  - 0725 

36.6  31 

233  + 20 

60 

12 

107 

3 

38L 

.25L 

.59 

I.OOL 

C 

CF 

1300100110 

08367-0751 

44.2 

’32 

233  + 20 

56 

13 

106 

2 

.25 

26L 

40L 

1.06L 

F 

F 

0400000000 

1 

13 

136134  K5 

20 

87 

08367-0026 

44.9 

9 

227  + 23 

77 

15 

105 

2 

.26L 

.26L 

.65 

1.13: 

DE 

CB 

0400000000 

1 

12 

ZG  836  00 

69 

156 

08369-0440 

55.1 

59 

231  -21 

56 

8 

105 

3 

.85 

.25L 

.40L 

I.OOL 

D 

AD 

1400000000 

1 

13 

136137  K2 

5 

80 

08372-090 1 

116.5 

} 26  i 234  + 19 
= 

23 

11 

107 

3 

.46 

.25L 

40L 

I.OOL 

C 

C 1 

0300000100 

1 

13 

136143  K2 

22 

80 

’Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


56 


Declination:  -10°-0‘ 


Right  Ascension:  08h37m17s-08h55m43s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name  ! 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 8 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN 

9 

O 

12  pm 

25  pm 

60  pm 

100  pm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m o / 

(s) 

O 

1 b 

o 

(") 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

s 

2 

n 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

08372-0924 

17.6 

31 

235+19 

22 

5 

107 

3 

76.83 

40.26 

5.80 

1.79 

BBCC 

A AAA 

7 

1400002000 

24 

4 

13 

136144  MB 

15 

76 

08376-0803 

40.7 

8 

234  + 20 

30 

6 

107 

3 

12.75 

8.13 

1.04 

1.00L 

CBC 

A AAB 

8 

0400000000 

29 

08377-0425 

42.3 

0 

230  + 22 

39 

9 

105 

3 

.25L 

.30: 

1.74 

3.41 

FCC 

KCB  A 

1200000000 

08377-0337 

44.4 

38 

230  + 22 

27 

11 

105 

3 

.80 

.33L 

.40L 

1.00L 

B 

B8 

0400000000 

1 

13 

136152  K8 

14 

87 

08378-0126 

49.3 

19 

228  + 23 

59 

8 

105 

3 

.90 

.321 

.40L 

1.00L 

D 

BC 

0300010000 

2 

13 

136154  K5 

7 

85 

08379-0105 

58.2 

55 

227  + 23 

77 

8 

105 

3 

.77 

.33L 

.40L 

1.00L 

C 

BD 

0300010000 

08380-0931 

2.8 

54 

235  + 19 

57 

6 

107 

3 

.50 

.29L 

.40L 

1.00L 

C 

BH 

0400000000 

08382-0356 

12.3 

28 

230  + 22 

23 

11 

105 

3 

25L 

.26L 

.81 

3.20 

CC 

BB 

1300000000 

2 

6 

N2642 

33 

126 

08384-0031 

26.6 

5 

227  + 24 

39 

6 

105 

3 

16.81 

7.38 

1.30 

1.00L 

BBC 

A A A E 

1 

0400000000 

14 

2 

3 

RAFGL  1282 

38 

15 

08384-0225 

29.4 

22 

229  + 23 

45 

8 

105 

3 

.47 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

CJ 

0300000000 

2 

13 

136174  K0 

11 

90 

08384-0458 

29.5 

57 

231+22 

30 

9 

106 

4 

.48 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

BH  L 

0310010000 

08386-0640 

37.3 

2 

233  + 21 

57 

7 

107 

3 

.55 

.25L 

.40L 

I.OOL 

B 

B 

0400000000 

1 

13 

136177  K5 

1 

81 

08387-0840 

42.8 

6 

234  + 20 

74 

6 

107 

3 

1.23 

.25: 

.40L 

1.00L 

BD 

AF 

0 

0400000000 

1 

13 

136178  MA 

21 

82 

08387-0124 

46.6 

31 

228  + 23 

97 

19 

105 

2 

.26L 

.25L 

.55 

1.14L 

D 

E 

0300000000 

08390-0924 

5.4 

19 

235  + 19 

46 

18 

109 

2 

.30L 

.27L 

.33 

1.00L 

C 

F 

0400000000 

08391-0625 

11.6 

50 

232  + 21 

69 

14 

108 

2 

.30 

.25L 

.40L 

1.07L 

C 

B 

0400010000 

1 

13 

136185  K2 

22 

88 

08393-0525 

21.6 

52 

232  + 21 

18 

6 

106 

4 

4.15 

1.12 

.40L 

1.00L 

BB 

AA 

2 

1400000000 

3 

13 

136187  MA 

1 

82 

08394-0805 

27.8 

18 

234+20 

70 

10 

106 

2 

.41 

.31L 

.40L 

1.00L 

F 

DH 

0300000000 

1 

13 

136190  K5 

25 

83 

08395-0134 

30.7 

38 

228  + 24 

50 

12 

105 

3 

.38L 

.25L 

.58 

1.20: 

CC 

BNBE 

0300000000 

08396-0252 

38.0 

10 

229  + 23 

29 

6 

106 

4 

10.28 

2.44 

.42: 

1.00L 

BBC 

AADG 

0 

0400000000 

4 

13 

136193  MA 

4 

75 

08397-0824 

47.8 

8 

234  + 20 

54 

12 

106 

2 

.25 

,25L 

.40L 

1.66L 

D 

H 

0301000000 

1 

13 

136195  K0 

2 

76 

08399-0005 

54.5 

31 

227  + 24 

43 

8 

105 

3 

25L 

.32L 

1.27 

1.76 

CF 

E BC 

0400000000 

08401-0413 

6.3 

44 

231+22 

37 

5 

106 

4 

1.57 

.40 

.40L 

1.00L 

CC 

AB 

2 

0300001000 

1 

13 

136202  K2 

11 

70 

08410-0248 

1.4 

54 

229  + 23 

55 

14 

107 

3 

.27L 

.25L 

.45 

.86: 

CD 

HJ  BD 

0401000100 

08410-0006 

4.9 

55 

227  + 25 

58 

9 

105 

3 

.41 

.28L 

.40L 

1.00L 

C 

Cl  M 

3400000000 

1 

2 

DO  2593 

74 

103 

08412-0703 

13.2 

11 

233  + 21 

33 

5 

107 

3 

3.48 

.85 

.40L 

1.00L 

BC 

AA  J 

1 

0400001000 

4 

13 

136221  GO 

3 

46 

08414-0619 

29.9 

25 

233  + 21 

40 

6 

108 

2 

.88 

.35L 

.40L 

1.00L 

F 

BE 

0301001000 

1 

13 

136225  K0 

6 

80 

08416-0959 

39.4 

26 

236+19 

24 

23 

18 

2 

.57L 

.51 L 

-40L 

1.14 

C 

D B 

3400000030 

08417-0537 

42.0 

51 

232  + 22 

55 

8 

107 

3 

.25L 

.30L 

.93 

1.00L 

C 

FAE 

1400000000 

08422-0136 

12.2 

13 

228  + 24 

45 

11 

107 

3 

.25L 

.25L 

.50 

1.23 

CE 

CD 

0400000000 

08424-0207 

24.7 

10 

229  + 24 

56 

7 

106 

4 

.39 

.38L 

.40L 

1.00L 

D 

BM 

0300000000 

1 

13 

136236  K5 

5 

88 

08425-0828 

34.6 

20 

235+20 

33 

6 

107 

3 

1.26 

.45 

.40L 

1.00L 

BC 

AB 

0 

0400000000 

08425-0939 

35.6 

6 

236+20 

52 

12 

109 

2 

.251 

.25L 

.63 

1.44 

CD 

BC 

2301000000 

08426-0342 

38.3 

43 

230  + 23 

38 

15 

107 

2 

.36 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

E 

0300000000 

08428-0647 

49.7 

44 

233+21 

35 

5 

107 

3 

2.53 

.54 

,40L 

1.00L 

BE 

AA 

6 

0501000000 

1 

13 

136244  K0 

2 

70 

08432-0322 

14.1 

24 

230  + 23 

80 

18 

107 

2 

.27L 

.25L 

.68 

.96 

CC 

CC 

0301000000 

08434-0935 

25.4 

35 

236  + 20 

72 

29 

107 

3 

.25L 

.57L 

.401 

1.53 

C 

D 

2480000000 

08434-0151 

29.9 

55 

229  + 24 

22 

7 

107 

3 

2.35 

.55 

.40L 

1.00L 

DC 

AA  H 

1 

0300000000 

2 

13 

136254  K0 

8 

57 

08435-0621 

33.0 

28 

233  + 22 

58 

7 

107 

3 

.35 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

CC 

0400010000 

1 

13 

136255  K0 

15 

82 

08436-0724 

39.2 

3 

234  + 21 

57 

7 

107 

3 

.80 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

AE 

0400000000 

1 

13 

136257  K2 

2 

75 

08436-0205 

41.4 

36 

229  + 24 

47 

6 

107 

3 

1.02 

.28: 

.40L 

1.00L 

BE 

BCI 

2 

0300000000 

2 

13 

136259  M0 

3 

90 

08438-0423 

52.3 

7 

231+23 

48 

9 

106 

2 

.29 

.32L 

.40L 

1.65L 

C 

C j 

0300000000 

1 

13 

136264  K2 

19 

90 

08439-0613 

54.0 

39 

233  + 22 

35 

5 

107 

3 

2.03 

.56 

.40L 

1.00L 

BC 

AB 

0 

0400001000 

1 

13 

136265  K2 

6 

80 

08441-0827 

9.1 

23 

235  + 21 

31 

8 

109 

2 

.43 

.26L 

.40L 

1.00L 

C 

CG 

0400000000 

1 

13 

136268  K0 

3 

71 

08442-0010 

13.4 

13 

227  + 25 

44 

6 

106 

4 

.40 

.25L 

.40L 

1.02L 

B 

CG 

2400000000 

1 

13 

136270  K0 

17 

80 

08443-0115 

23.5 

8 

228  + 25 

44 

10 

107 

3 

.25L 

.25L 

1.13 

1.49 

CC 

GAB 

0400000000 

08444-0634 

29.5 

13 

233  + 22 

90 

11 

109 

2 

.28 

.29L 

.40L 

1.00L 

c 

DM 

0400000000 

08447-0142 

42.8 

44 

229  + 25 

57 

11 

108 

2 

.43 

.29L 

.40L 

1.00L 

c 

El 

0400000000 

2 

13 

136276  A0 

3 

51 

08450-0346 

3.3 

12 

231+24 

80 

14 

106 

2 

.24 

.26L 

.40L 

1.26L 

D 

F F 

0300000000 

1 

13 

136281  K2 

2 

81 

08451-0337 

9.1 

37 

231  +24 

40 

6 

107 

3 

.45 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

BE 

0400000000 

2 

13 

136282  K5 

7 

90 

08451-0152 

11.8 

18 

229  + 25 

25 

6 

107 

3 

.94 

.49 

.401 

1.00L 

BC 

ABH 

2 

0500000000 

1 

2 

DO  2610 

41 

100 

08452-0011 

13.8 

47 

228  + 25 

35 

9 

106 

4 

.38L 

.27L 

.55 

.82: 

BC 

B BD 

1500000000 

08452-0755 

14.1 

38 

235  + 21 

59 

11 

107 

3 

.26L 

.37L 

.63 

1.60 

DC 

1 HBB 

1400000100 

08454-0358 

26.8 

5 

231+24 

66 

12 

107 

3 

.42L 

.32L 

.50 

1.00L 

c 

LHBD 

0400000000 

08456-0622 

36.6 

25 

233  + 22 

26 

5 

107 

3 

2.44 

.63 

.40L 

1.00L 

BC 

AB  L 

0 

0400001000 

3 

13 

136287  K0 

2 

61 

08456-0211 

40.7 

32 

229  + 25 

74 

16 

107 

2 

.27L 

.26L 

.48 

1.24L 

D 

C 

0300000000 

08459-0220 

55.5 

21 

230  + 24 

35 

12 

107 

2 

.37 

.25L 

.40L 

1.00L 

E 

G 

0300010000 

08460-0051 

4.6 

33 

228  + 25 

55 

7 

107 

3 

1.42 

.27: 

.40L 

1.00L 

BF 

AD 

1 

0500000000 

1 

13 

136294  K0 

1 

65 

08461-0420 

8.1 

10 

232  + 23 

34 

5 

107 

3 

1.21 

.26: 

.40L 

1.00L 

BE 

ACN 

0 

0400000000 

2 

13 

136295  K5 

2 

82 

08462-0808 

13.9 

10 

235  + 21 

53 

8 

107 

3 

.82 

,31 L 

.40L 

1.00L 

B 

AD 

1400000000 

08465-0738 

33.1 

31 

235  + 22 

58 

16 

107 

3 

.25L 

,25L 

.47 

1.31 

CC 

GBB 

0400000000 

08465-0040 

33.9 

35 

228  + 25 

36 

10 

107 

3 

.31 L 

.25L 

.52 

1.00L 

C 

CG 

0500000000 

08469-0745 

55.3 

21 

235  + 22 

45 

7 

107 

3 

1.25 

.30L 

.40L 

1.00L 

B 

AC 

0400000000 

1 

13 

136309  MA 

2 

86 

08472-0530 

12.9 

24 

233  + 23 

53 

9 

108 

2 

.45 

.35L 

.40L 

1.00L 

F 

CK 

0500000000 

1 

13 

136315  G5 

l9 

71 

08473-0259 

21.6 

6 

230  + 24 

33 

9 

107 

3 

.36 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

ED  N 

0400000000 

2 

13 

136317  K5 

33 

85 

08477-0232 

45.3 

57 

230  + 25 

55 

6 

107 

3 

1.34 

.25: 

40L 

I.OOL 

BE 

AE 

1 

0400000000 

2 

13 

1 36323  K5 

14 

80 

08479-0400 

54.7 

34 

231+24 

46 

7 

107 

3 

.63 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

B DH 

0400000000 

1 

13 

136325  K0 

4 

70 

08480-0254 

0.1 

42 

230  + 25 

32 

6 

107 

3 

25L 

.41 

2.50 

4.23 

DCC 

1 BAA 

0200000000 

3 

12 

ZG  848-02 

18 

150 

08484-0610 

24.4 

20 

234  + 23 

49 

8 

107 

3 

.72 

.25L 

.40L 

1.00L 

D 

C M 

0300000000 

1 

13 

136334  K5 

23 

90 

08484-0842 

26.3 

10 

236  + 22 

79 

7 

107 

3 

.60 

.26: 

.40L 

1.00L 

BD 

AE  E 

0 

1400000000 

08489-0856 

54.3 

6 

236  + 22 

88 

7 

107 

3 

.66 

.25L 

.40L 

1.14L 

C 

BG  N 

1400000000 

1 

13 

136341  K2 

4 

76 

08490-0210 

4.1 

23 

230  + 25 

54 

13 

106 

2 

.42L 

.25L 

.47 

1.05: 

CD 

CB 

1300000000 

6 

9 

U04638 

36 

145 

08491-0430 

7.3 

49 

232  + 24 

27 

8 

108 

2 

.25L 

.29L 

1.76 

1.95 

DC 

GAB 

0301000000 

08491-0659 

7.6 

26 

234  + 23 

36 

10 

107 

3 

.35 

.25L 

.40L 

1.27L 

C 

FN  K 

0400000010 

4 

13 

136345  A 2 

13 

55 

08491  -0156 

11.5 

52 

230  + 25 

60 

15 

107 

3 

.41 L 

.27L 

.40L 

1.64 

C 

CC 

1300010000 

3 

9 

U 04640 

68 

141 

08495-0312 

34.7 

56 

231+25 

27 

6 

107 

3 

28.16 

12.53 

2.00 

1.00L 

CBC 

AAAC 

6 

0400000000 

15 

3 

3 

RAFGL  4717S 

19 

13 

08505-0313 

30.9 

37 

231  +25 

56 

7 

107 

3 

.61 

.27L 

.40L 

1.00L 

B 

AE  K 

0300000000 

08509-0601 

56.5 

20 

234  + 24 

48 

7 

107 

3 

.46 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

CE 

0301000000 

1 

13 

136370  K0 

3 

77 

08509-0906 

57.1 

30 

237  + 22 

67 

8 

107 

3 

.57 

.30: 

.40L 

1.00L 

CF 

BE 

1 

0400000000 

08518-0514 

49.7 

40 

233  + 24 

41 

7 

107 

3 

.65 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

AD 

0300000000 

2 

13 

136389  GO 

8 

60 

08519-0229 

59.7 

38 

231+26 

52 

17 

108 

2 

.331 

.26L 

.43 

1 .21 L 

C 

MDI 

0300000000 

08522-0141 

12.5 

41 

230  + 26 

53 

10 

107 

3 

.25L 

.25L 

1.13 

2.26 

CC 

BB 

0300000000 

1 

12 

ZG  852-01 

21 

156 

08524-0347 

25.7 

23 

232  + 25 

99 

10 

107 

3 

.32 

.28L 

.40L 

1.00L 

C 

DF 

0400000000 

1 

2 

DO  2657 

70 

83 

08524-0247 

29.0 

49 

231  +26 

40 

10 

107 

3 

.251 

.25L 

.73 

2.35 

CC 

DA 

0300000000 

2 

12 

ZG  852-02 

18 

136 

08525-0327 

32.5 

38 

232  + 25 

36 

7 

107 

3 

1.12 

.29 

.40L 

1.00L 

BE 

AF 

0 

0300001000 

08528-0257 

51.0 

19 

231+26 

41 

8 

107 

3 

.79 

.27L 

.40L 

1.00L 

C 

AEH 

0401000000 

1 

13 

1 36405  K2 

8 

70 

08531  -0235 

8.4 

52 

231+26 

70 

7 

107 

3 

.69 

‘.30L 

.401 

1.00L 

B 

BGI 

0400000000 

1 

13 

136413  K0 

10 

70 

08531  -0205 

11.3 

53 

230  + 26 

45 

14 

107 

3 

.25L 

,26L 

.57 

1.69 

CD 

K DC 

0300000000 

3 

9 

U04672 

13 

148 

08532-0857 

14.2 

2 

237  + 22 

23 

7 

107 

3 

11.99 

4.17 

.68 

1.00L 

8BB 

AAB 

3 

0400000000 

16 

3 

13 

136414  M3E 

9 

72 

08535  - 0309 

35.6 

57 

232  + 26 

22 

9 

107 

3 

.25L  ! 

.37 

2.33 

5.95 

ECC 

1 CAA 

0100000000 

3 

6 

N2708 

17 

08536-0604 

36.1 

46 

234  + 24 

49 

8 

107 

3 

.36 

.251 

.40L 

1.00L 

C 

DH 

0400000000 

2 

13 

136417  K0 

4 

82 

08536-0222 

40.4 

15 

231+26 

24 

8 

107 

3 

.35: 

.63 

6.08 

13.66 

CCCC 

DBA  A 

0 

0100001000 

3 

9 

U04680 

51 

138 

08542-0013 

13.0 

15 

229  + 27 

48 

8 

107 

3 

.43 

.25L 

.40L 

1.001 

D 

D 

0501000000 

1 

13 

136425  K2 

8 

81 

08544-0543 

24.8 

10 

234  + 24 

53 

10 

107 

3 

.26L 

.25L 

1.01 

1.37  i 

CC 

L BB 

0300000000 

08549-0001 

55.3 

4 

229  + 28 

24 

6 

107 

3 

1.07 

.35L 

.40L 

1.00L 

C 

AC 

0500100000 

3 

13 

136437  MO 

8 

85 

08552-0717 

12.9 

21 

236  + 24 

82 

14 

107 

2 

.28L 

.25L 

.59 

1.09L 

C 

AC 

0500000000 

08552-0305 

15.2 

16 

232  + 26 

31 

7 

107 

3 

8.12 

3.42 

.64 

1.00L 

BBC 

AAC 

5 

0300000000 

1 

1 

WW  HYA 

20 

3 

08555-0322 

33.8 

60 

232  + 26 

34 

7 

107 

3 

.88 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

BD  H 

0401000000 

1 

13 

136452  K2 

6 

81 

08557-0600 

42.1 

12 

234  + 25 

58 

12 

107 

3 

.25L 

.25L 

.48 

1.32 

DD 

HCC 

0400010000 

08557-0038 

43.3 

14 

229  + 27 

27 

7 

107 

3 

1.98 

J 

.66 

.40L 

1.00L 

BC 

A A 

1 

0400000000 





1 

1 

TU  HYA 

2 

3 

‘Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  p. m;  10)  High  Source  Density  Region. 


57 


Declination:  — 10#-0' 


Right  Ascension:  08h56m15s-09h18m068 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

1 

c 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN 

8 

o 

12  jxm 

25  p:m 

60  ftm 

100  /im 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m o ' 

(s) 

(") 

1 b 

(") 

(") 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

C) 

Mag 

08562-0330 

15.4 

57 

232  + 26 

36 

8 

107 

3 

.251 

27L 

1.79 

4.00 

CC 

EAB 

0200000000 

1 

6 

N2722 

5 

08564-0442 

25.1 

19 

233  + 25 

43 

10 

107 

3 

.251 

.28L 

.99 

3.01 

CC 

HAA 

0200000000 

08564  - 0134 

29.3 

51 

230  + 27 

44 

9 

107 

3 

.25L 

.32L 

1.47 

1.62 

CC 

CAB 

0200000000 

1 

12 

ZG  856  01 

69 

153 

08566-0252 

37.9 

33 

232  + 26  , 

61 

11 

107 

3 

.25L 

.25L 

.79 

1.10L 

c 

1 BH 

1400000100 

08570-0823 

2.3 

34 

237  + 23 

34 

8 

107 

3 

.48 

.25L 

.40L 

1.001 

B 

C 

2500000000 

1 

13 

136469  K5 

11 

85 

08570-0803 

4.7 

47 

237  + 24 

41 

7 

107 

3 

.66 

.261 

.40L 

1.00L 

B 

AG 

0500010000 

1 

13 

136471  MO 

18 

90 

08573-0424 

20.3 

20 

233  + 26 

36 

9 

107 

3 

.25L 

.22: 

2.46 

3.52 

ECC 

DA  A 

0100000000 

08573-0220 

23.4 

57 

231+27 

45 

8 

107 

3 

.79 

.24: 

.40L 

1.00L 

BD 

AE 

0 

1500000000 

1 

13 

136478  K2 

38 

78 

08574-0923 

25.3 

14 

238  + 23 

84 

25 

108 

2 

.47L 

.27L 

.40L 

1.32 

F 

HJ  E 

3400000040 

8 

08578-0802  . 

53.5 

53 

237  + 24 

45 

8 

109 

2 

.48 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

B L 

0501000000 

08579-0631 

55.2 

39 

235  + 25 

36 

7 

107 

3 

1.06 

.35 

40L 

1.00L 

BD 

AC 

1 

0501000000 

08581-0431 

6.7 

35 

233  + 26 

35 

7 

107 

3 

4.51 

1.42 

.46L 

1.00L 

BC 

A ACG 

0 

0400000000 

08582-0121 

15.0 

49 

231+28 

67 

7 

107 

3 

.95 

.51 

.40L 

1.00L 

BD 

AC 

1 

1300000000 

08583  0712 

23.6 

55 

236  + 24 

35 

7 

107 

3 

2.86 

.70 

.40L 

1.00L 

CC 

A A D 

7 

0500000000 

1 

13 

136492  MA 

8 

85 

08587-0221 

43.5 

52 

232  + 27 

57 

8 

108 

2 

.56 

.32L 

.40L 

1.00L 

C 

BB 

0401140000 

1 

2 

13 

136495  KO 

5 

78 

08588-0220 

50.7 

28 

232  + 27 

35 

7 

107 

3 

83 

.27L 

.40L 

1.00L 

C 

ADD 

0401140000 

1 

3 

13 

136496  MO 

6 

90 

08590-0415 

1.6 

36 

233  + 26 

39 

8 

107 

3 

2.13 

.50 

.40L 

1.00L 

BD 

AB 

0 

0100000000 

1 

13 

136502  K5 

5 

67 

08590-0427 

4.9 

12 

234  + 26 

62 

12 

107 

3 

.26L 

.25L 

.57 

1.00L 

C 

BE 

0400000000 

08590-0041 

5.7 

27 

230  + 28 

51 

12 

107 

3 

.36 

.26L 

40L 

1.00L 

C 

B 

0400000000 

08591-0019 

9.6 

28 

230  + 28 

46 

7 

107 

3 

.67 

.25L 

.40L 

1 .00  L 

B 

BG 

0400100000 

1 

13 

136506  K 

6 

83 

08592-0659 

13.8 

42 

236  + 25 

83 

15 

108 

2 

.26L 

.27L 

.44 

1.07L 

C 

HE 

0500000000 

08592-0524 

17.1 

0 

234  + 26 

61 

12 

109 

2 

.25 

.25L 

.40L 

1 .231 

D 

H 

0400000000 

08594-0017 

24.5 

6 

230  + 28 

31 

6 

107 

3 

3.23 

.75 

40L 

1.00L 

BC 

ABD 

0 

0400100000 

2 

13 

136511  KO 

2 

57 

08595-0810 

32.8 

47 

237  + 24 

63 

9 

108 

3 

.43 

.26L 

.40L 

1.00L 

C 

BH 

0400000000 

1 

13 

136513  KO 

38 

72 

09008  0222 

51.0 

32 

232  + 28 

91 

21 

108 

2 

1.23L 

.29L 

.31 

1.00L 

D 

FJ 

0400000000 

2 

12 

ZG  900-02 

54 

148 

09009  - 0111 

59.5 

5 

231+28 

34 

12 

107 

3 

.251 

.28L 

.55 

1.31 

CC 

EGCB 

0400000100 

1 

12 

ZG  901-01 

10 

151 

09020-0827 

4.4 

16 

238  + 24 

37 

9 

108 

3 

.251 

.29L 

1.89 

3.49 

CC 

E A A 

0400000000 

09022-0010 

17.2 

12 

230  + 29 

42 

6 

107 

3 

.96 

46L 

.40L 

1.00L 

B 

AD  1 

0501000000 

1 

2 

DO  2692 

47 

98 

09023-0428 

23.7 

16 

234  + 27 

63 

9 

107 

2 

.33 

.26L 

.40L 

1.1 1 L 

D 

Dl 

0300000000 

1 

13 

136557  KO 

30 

81 

09024-0937 

25.8 

8 

239  + 24 

48 

30 

108 

2 

.71 L 

25L 

.40L 

1.58 

E 

G KE 

3500000470 

C 

1 

32 

X0902  — 096 

37 

12 

09025-0924 

324 

49 

239  + 24 

91 

12 

108 

3 

.25L 

.25L 

.66 

1.24 

DE 

CB 

3400000000 

09025-0334 

34.2 

49 

233  + 27 

62 

7 

107 

3 

.98 

.27L 

.40L 

I.OOL 

C 

AG 

0400000000 

1 

13 

136563  K2 

5 

72 

09030-0322 

4.7 

33 

233  + 28 

59 

9 

107 

3 

.42 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

DL 

0400000000 

1 

13 

136571  KO 

19 

81 

09034-0820 

26.1 

6 

238  + 25 

28 

6 

108 

3 

.91 

.26L 

.40L 

1.00L 

B 

BC 

0600000000 

1 

13 

136574  K5 

5 

85 

09037  0047 

43.5 

46 

231+29 

35 

8 

107 

3 

2.28 

.64 

.40L 

I.OOL 

BC 

ABF 

2 

0400000000 

1 

2 

DO  2699 

55 

96 

09037-0911 

43.9 

27 

239  + 24 

56 

26 

108 

2 

.28L 

55L 

.49L 

1.29 

D 

NHC 

7500000008 

09039-0835 

60.0 

39 

238  + 25 

56 

9 

108 

3 

.39 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

DM 

0600000000 

1 

13 

136582  K5 

14 

86 

09042-0948 

14.9 

12 

239  + 24 

42 

13 

108 

3 

.25L 

.28L 

.57 

2.73L 

D 

HCB 

9500100158 

09045-0711 

33.7 

36 

237  + 26 

78 

25 

109 

2 

.251 

.25L 

.42L 

1.40 

C 

GC 

1500000100 

09047-0735 

42.9 

21 

237  + 25 

52 

8 

108 

3 

1.16 

.26: 

.40L 

I.OOL 

BD 

AC 

2 

1500001000 

1 

13 

136590  K5 

7 

85 

09055-0216 

30.2 

23  | 

233  + 29 

79 

11 

108 

2 

.47 

40L 

40L 

I.OOL 

C 

CJ 

0300000000 

1 

13 

136597  G5 

8 

70 

09057-0957 

43.0 

38 

240  + 24 

77 

19 

108 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

1.48 

D 

EL  B 

9601000008 

1 

*41 

09057  0957 

0 

12 

09059  0146 

58.4 

11 

232  + 29 

81 

16 

108 

2 

.441 

.25L 

.40 

1.00L 

D 

D 

0200000000 

09063-0426 

22.8 

3 

235  + 28 

32 

7 

108 

3 

.92 

.341 

.40L 

I.OOL 

D 

BD 

0300000000 

09063  0946 

23.2 

37 

240  + 25 

64 

24 

108 

3 

.25L 

.251 

.40L 

1.74 

E 

EMD 

9581000138 

8 

2 

*32 

X0906  — 097 

17 

8 

09064-0335 

27.5 

11 

234  + 28 

52 

8 

107 

3 

.91 

.25: 

40L 

1.00L 

BF 

AE 

1 

0300000000 

09065-0123 

35.4 

0 

232  + 29 

57 

8 

107 

3 

1.10 

.32L 

.40L 

1.00L 

B 

AG 

1300000000 

2 

13 

136612  K5 

10 

80 

09067-0057 

44.1 

47 

231+30 

47 

12 

107 

3 

.25L 

.261 

.52 

1.74 

CC 

DB 

0300100010 

1 

12 

ZG  906-00 

60 

153 

09069-0054 

55.5 

31 

231+30 

79 

14 

108 

2 

.27 

29L 

.401 

1.33L 

D 

| 

0400101000 

1 

13 

136619  K2 

14 

83 

09071-0835 

8.4 

1 

239  + 25 

32 

5 

108 

3 

2.39 

.57 

.401 

I.OOL 

BC 

AB  L 

2 

0400000000 

2 

13 

136622  G5 

5 

56 

09072-0944 

15.0 

3 

240  + 25 

62 

8 

108 

3 

.58 

.26L 

.40L 

I.OOL 

C 

BE  J 

9601000000 

2 

*13 

136625  K2 

2 

70 

09072  0813 

17.8 

44 

238  + 26 

33 

6 

108 

3 

.48 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

A EM 

1500000000 

1 

13 

136626  K5 

5 

85 

09074  0958 

28.7 

1 

240  + 25 

42 

40 

20 

2 

25L 

.27L 

.40L 

.90 

E 

F 

9700000060 

8 

1 

32 

X0907  — 099 

64 

8 

09077-0209 

42.7 

58 

233  + 29 

28 

7 

108 

3 

9.42 

4.77 

.77 

1.00L 

BBC 

A ACG 

1 

0300000100 

01 

2 

4 

TMSS  00184 

29 

27 

09077-0004 

44.7 

11  i 

231+30 

48 

7 

107 

3 

1.02 

.31 L 

40L 

I.OOL 

B 

AC 

0500000000 

2 

13 

136633  K5 

19 

81 

09078-0557 

53.6 

36 

236  + 27 

63 

12 

110 

2 

.40 

.55L 

.40L 

1.48L 

C 

CHH 

0400000000 

1 

13 

136636  KO 

30 

75 

09083-0841 

22.4 

18 

239  + 26 

28 

8 

108 

3 

.25L 

.25L 

4.12 

18.49 

CC 

ECA 

0180023300 

7 

4 

13 

136643  A3 

30 

88 

09084-0957 

24.8 

31 

240  + 25 

38 

22 

108 

3 

.25L 

25L 

.40L 

1.50 

c 

E A 

7601000000 

09088  0909 

48.8 

50 

239  + 25 

46 

9 

108 

3 

1.19 

.42 

,40L 

I.OOL 

CD 

AC 

2 

2600001000 

1 

1 

VV  HYA 

8 

3 

09088-0937 

50.9 

16 

240  + 25 

63 

17 

108 

3 

.25L 

.25L 

.43 

1.71 

CC 

CC 

7501000240 

C 

1 

32 

X0908  — 096 

39 

12 

09090-0319 

3.7 

52 

234  + 29 

59 

14 

107 

3 

.39L 

.25L 

.39 

I.OOL 

C 

DF 

0100000000 

1 

12 

ZG  909-03 

35 

155 

09093-0646 

23.3 

27 

237  + 27 

40 

5 

108 

3 

2.63 

.66 

.401 

I.OOL 

BC 

A A G 

1 

0500000000 

1 

13 

136651  MO 

4 

80 

09094-0952 

27.2 

32 

240  + 25 

57 

32 

107 

2 

.25L 

.26L 

.40L 

1.55 

D 

D 

6580000010 

09096-0013 

41.7 

45  i 231  +31 

72 

10 

108 

2 

.33 

.25L 

.40L 

I.OOL 

F 

C 

0501000000 

1 

2 

DO  2716 

64 

100 

09097  0859 

44.0 

40 

239+26 

98 

13 

107 

2 

.30 

.33L 

.40L 

1 OIL 

C 

Cl  L 

1500010000 

09099-0643 

56.1 

26 

237+27 

89 

9 

107 

2 

.41 

.26L 

.40L 

1.10L 

C 

B 

0400000000 

1 

13 

136661  KO 

14 

75 

09099  0654 

58.8 

17 

238  + 27 

64 

9 

109 

2 

.25 

.25L 

.401 

I.OOL 

C 

D 

0400000000 

2 

13 

136662  A2 

15 

60 

09100-0505 

2.6 

10 

236  + 28 

77 

9 

109 

2 

.34 

.25L 

.40L 

I.OOL 

D 

D 

0400000000 

1 

13 

136663  K2 

11 

77 

09101-0249 

10.0 

36 

234  + 29 

56 

8 

108 

3 

1.13 

.42L 

40L 

I.OOL 

B 

AE 

0300000000 

2 

13 

136665  KO 

3 

75 

09105-0458 

34.6 

47 

236  + 28 

95 

12 

109 

2 

.28 

,27L 

40L 

1.02L 

E 

E 

0400010000 

1 

13 

136668  K5 

36 

85 

09106-0742 

41.5 

47 

238  + 27 

74 

16 

52 

3 

25L 

.26L 

.50 

1.35 

DF 

CB 

0401000100 

09109-0211 

58.8 

1 

233  + 30 

73 

8 

110 

3 

.49 

.26L 

.40L 

I.OOL 

D 

BE 

0300000000 

1 

2 

DO  2721 

52 

88 

09122-0420 

13.5 

1 

236  + 29 

51 

8 

108 

3 

.44 

.25L 

.40L 

I.OOL 

C 

CG 

0400000000 

1 

13 

136686  K2 

7 

80 

09123-0626 

21.6 

21 

238  + 28 

28 

14 

109 

2 

.37 

.54L 

.40L 

1.82L 

C 

CE  H 

0400000000 

1 

13 

136689  K5 

32 

90 

09126-0345 

40.2 

33 

235  + 29 

23 

5 

108 

3 

15.19 

4.13 

.70 

I.OOL 

B CC 

AAA 

0 

0100000000 

17 

4 

13 

136693  MC 

3 

85 

09129-0242 

58.4 

44 

234  + 30 

37 

8 

108 

3 

.25L 

.26L 

1.88 

2.23 

CC 

EAB 

0300000000 

09129  0008 

60.0 

44 

232  + 31 

62 

11 

108 

2 

.35 

25L 

.40L 

I.OOL 

c 

C 

0300000000 

1 

13 

136702  K2 

6 

85 

09131-0614 

10.5 

44 

237  + 28 

37 

9 

108 

3 

25L 

.19: 

1.53 

3.35 

DCC 

HAA 

0400000000 

1 

10 

M - 01  -24-003 

27 

09132-0512 

15.0 

29 

237  + 29 

91 

11 

108 

3 

.61 

.25L 

.40L 

I.OOL 

c 

B 

0400000000 i 

1 

13 

136707  K5 

2 

85 

09136  0502 

36.6 

19 

236  + 29 

44 

11 

108 

3 

.25L 

.2 5L  ! 

1.29 

2.12 

CC 

KAB 

0300000000 

09142-0608 

12.3 

34 

238  + 28 

27 

6 

108 

3 

4.19 

1.03 

40L 

I.OOL 

BC 

A A J 

0 

0400000000 

4 

13 

136725  KO 

7 

53 

09142  0422 

15.6 

37 

236  + 29 

34 

8 

108 

3 

1.83 

.63 

40L 

I.OOL 

BC 

AB 

3 

1400001000 

1 

1 

UZ  HYA 

69 

4 

09145-0924 

35.4 

53 

241+26 

75 

9 

110 

2 

.39 

.31 L 

.40L 

I.OOL 

C 

BM  D 

0500000000 

1 

13 

136731  KO 

31 

76 

09146-0432 

40.7 

37 

236  + 29 

66 

14 

108 

3 

.25L 

.26L 

i .45: 

2.02 

DC 

GBB 

1300000100 

1 

10 

M-01  — 24  — 006 

42 

09149  0024 

55.2 

37 

232  + 32 

48 

10 

108 

3 

.25L 

25L 

.83 

1.88 

CC 

CB 

0400000000 

3 

9 

U04915 

29 

150 

09152-0521 

13.5 

27 

237  + 29 

30 

8 

108 

3 

.56 

33L 

40L 

1 00L  C 

BD 

0300000000 

1 

13 

136738  K5 

4 

86 

09152-0004 

17.2 

3 

232  + 32 

45 

10 

108 

3 

.25L 

.25L 

.79 

1.60 

CC 

Gl  AB 

2400000000 

3 

9 

U04923 

13 

148 

09156-0023 

40.7 

55 

232  + 32 

52 

7 

108 

3 

.76 

.321 

.40L 

I.OOL 

B 

BD 

0500000000 

2 

13 

136741  K5 

23 

81 

09156-0610 

41.5 

8 

238  + 29 

44 

7 

109 

2 

3.14 

.95 

.40L 

I.OOL 

BD 

AB  K 

0 

0400000000 

09166-0737 

40.2 

19 

239  + 28 

63 

14 

108 

3 

.25L 

.25L 

.55 

I.OOL 

. C 

DD 

1500000100 

09168  0336 

51.8 

41 

236+30 

56 

15 

109 

2 

.44L 

.25L 

.66 

I.OOL 

C 

BD 

0400000000 

09173-0546 

18.9 

46 

238  + 29 

23 

6 

108 

3 

1.37 

.39 

.40L 

I.OOL 

BC 

ACL 

0 

0400000000 

1 

13 

136761  K5 

2 

80 

09174  0846 

24.8 

42 

240  + 27 

79 

13 

108 

3 

38L 

25L 

.55 

I.OOL 

C 

Ml  DG 

0400000100 

09177-0710 

42.0 

19 

239  + 28 

43 

9 

108 

3 

.25L 

.2  51 

1.60 

2.85 

, CC 

AB 

0400000000 

09178-0048 

51.5 

12 

233  + 32 

91 

17 

109 

2 

.30L 

.35L 

.36 

I.OOL 

C 

L DF 

0300000000 

1 

12 

ZG  917  00 

39 

153 

09178-0346 

52.0 

38 

236  + 30 

77 

15 

109 

2 

.25L 

28L 

.51L 

1.23 

D 

DD 

1401000000 

09178-0740 

53.7 

4 

240  + 28 

43 

8 

108 

3 

.251 

.25L 

1.01 

3.15 

CC 

GAB 

1400000000 

1 

10 

M-01  -24-010 

74 

09180  0920 

2.7 

34 

241+27 

32 

5 

108 

3 

3.54 

.81 

40L 

I.OOL 

BC 

A A J 

2 

1401000000 

3 

13 

136768  G5 

4 

50 

09180-0028 

5.6 

12 

233  + 32 

77 

17 

109 

2 

32L 

35L 

.37 

I.OOL 

C 

EF 

0300000000 

2 

12 

ZG  918  00 

13 

148 

09181  -0454 

6.6 

17 

237  + 30 

39 

6 

108 

3 

1.36 

.34L 

.40L 

I.OOL 

B 

ABL 

0300000000 

1 

13 

136770  MA 

19 

81 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


58 


Declination:  - 10°-  0‘ 
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Declination:  - 10°-  O' 
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ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


Right  Ascension:  10h01m20s-10h53m29s  Declination:  -10°-0° 
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Declination:  -10°-0‘ 
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Right  Ascension:  11h21m52s-11h41m21s  Declination:  -10°-  0° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  - 10°-  0‘ 


Right  Ascension:  12h06m25s-12h31m56s 
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Right  Ascension:  12h57m14s-13h32m08s  Declination:  -10°-  0° 
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Right  Ascension:  13h57m41s-14h25m10s  Declination:  -10°-0° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  14h25m308-14h53m45s  Declination:  - 10°-  0° 
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Declination:  - 10°-  0‘ 
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•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  ~10°-  O' 


Right  Ascension:  15h33m59s-15h49m318 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  15h49m39s-15h58m46s  Declination:  -10°-<T 
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Right  Ascension:  15h58rn475-16h08m04'  Declination:  -10°-0° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  16h17m22s-16h26m43s  Declination:  -10°-0g 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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•Confusion  Flags.  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  -10°-0' 


Right  Ascension:  17h26m49s-17h32m25s 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


87 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


Declination:  -10°-  0 


Right  Ascension:  17h32m39s-17h36m438 
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'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h49m02*-17h53m07s  Declination:  -10°-0° 
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0 

4511101000 

18041-0052 

9.4 

44 

27+10 

49 

7 

87 

3 

.64 

.25L 

.40L 

2.28L 

C 

At 

8600010000 

18041  -0423 

11.7 

2 

24+  8 

104 

32 

87 

2 

27L 

.30L 

.48L 

5.46 

D 

LKC 

9500000120 

18042-0829 

13.7 

16 

20+  6 

48 

8 

89 

3 

1.87 

.28: 

.67L 

5.68L 

EE 

AB  G 

0 

6601201000 

18042-0539 

14.9 

29 

23+  7 

108 

23 

87 

2 

39L 

.271 

43L 

6.45 

E 

KB 

7600000008 

18042  0855 

15.5 

59 

20+  6 

37 

6 

88 

3 

.40L 

3.12 

4.95 

5.68L 

BC 

CAA 

3600100000 

18042-0646 

15.9 

54 

22  -r  7 

17 

6 

87 

3 

1.41 

.80 

61L 

4.46L 

BC 

ABM 

1 

7500100000 

18042-0642 

17.1 

20 

22+  7 

43 

7 

88 

3 

1.52 

.84 

.491 

4.43L 

BC 

AB 

1 

8500100000 

18042  0840 

17.3 

30 

20+  6 

36 

6 

88 

3 

2.24 

1.03 

,54L 

5.68L 

BC 

AA 

1 

4600000100 

18043-0324 

196 

36 

25+  8 

46 

6 

87 

3 

1.33 

.36: 

.40L 

2.92L 

BD 

AE 

1 

9700000000 

18043-0918 

19.6 

6 

20+  5 

34 

6 

88 

3 

3.78 

1.68 

.68L 

5.58L 

BF 

AA 

9 
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18043  0741 
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22 

21+6 

39 

7 

88 

3 

.52 

.63 

.55L 

6.38L 

CC 

BC 
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* Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  -10°-0( 


Right  Ascension:  18h04m22s-18h06m38s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

i 

r 

a 6 

a 

6 

Coords 

SMJ SMN 

[ e 

O 

12  fim 

25  /xm 

60  pm 

100  pm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o , 

(s) 

(") 

1 b 

n 

O 

n 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

18043  — 0626 

22.7 

56 

22+  7 

66 

37 

87 

2 

41L 

.29L 

.50L 

5.98 

D 

E G 

7500000210 

18043-0126 

23.6 

58 

27+  9 

44 

10 

87 

3 

.48 

.26: 

.40L 

4.09L 

CF 

BDI 

5 

5700000000 

18044-0604 

25.3 

8 

22+  7 

63 

6 

87 

3 

.67 

.26L 

.48L 

5.05L 

C 

B 1 

4700000000 

18044-0828 

25.8 

59 

20+  6 

29 

8 

88 

3 

-25L 

.74 

.77L 

5.86L 

D 

BAJ 

6601201000 

18044  0135 

26.9 

24 

26+  9 

72 

7 

87 

3 

.52 

.25L 

40L 

4.07L 

C 

ADK 

6700000000 

18045-0250 

32.2 

18 

25+  9 

40 

0 

87 

3 

.25L 

.25L 

1.29 

5.22 

CC 

J EDA 

7600000100 

1 

23 

LDN  0538 

484 

18045-0413 

33.4 

25 

24+  0 

85 

22 

87 

3 

25L 

26L 

.40L 

6.23 

c 

DD 

9501000000 

18045-0545 

33.6 

16 

23+  7 

45 

6 

07 

3 

2.09 

.58 

.42L 

19.25L 

BC 

ABFL 

1 

5500201008 

1 

8 

EIC  616 

6 

10 

18046-0756 

36.4 

18 

21+6 

15 

6 

88 

3 

7.40 

3.49 

.60L 

6.18L 

BD 

A A D 

7 

4701000100 

18046-0853 

36.6 

33 

20+  6 

30 

10 

80 

2 

.39 

.60L 

1.1 2L 

9.92L 

F 

EGMB 

3600200100 

18046-0421 

37.8, 

53 

24+  8 

49 

29 

87 

2 

.43L 

.42L 

.40L 

10.25 

D 

J 1 H 

9580000160 

18046-0444 

38.71 

53 

24+  8 

74 

20 

08 

2 

.25L 

.38L 

.53L 

6.32 

C 

KEB 

9680000110 

18046-0054 

40.2 

9 

27+  9 

52 

7 

87 

3 

.47 

.25L 

40L 

3.55L 

B 

BLH 

9600000000 

18047-0616 

43.4 

43 

22+  7 

37 

10 

87 

3 

.62 

.25L 

.43L 

6.19L 

C 

BE 

4500000000 

18047-0307 

47.3 

37 

25+  8 

22 

6 

87 

3 

3.37 

1.78 

.40L 

2.54L 

BC 

AA 

2 

7701000000 

18047-0854 

47.5 

36 

20+  6 

44 

16 

89 

2 

26L 

.25L 

1.10 

9.06L 

D 

CB 

3600200100 

18048-0636 

48.0 

57 

22+  7 

33 

6 

87 

3 

1.15 

.54 

.46: 

5.1 1 L 

B CC 

ABDB 

0 

7601000000 

18048  0719 

48.5 

53 

21+6 

48 

6 

88 

3 

.66 

.25L 

.45L 

7.34L 

B 

BG 

3501100000 

18048-0113 

50.4 

57 

27+  9 

24 

17 

87 

3 

.25L 

.36L 

.46: 

5.61 

CC 

KFDE 

2700000210 

18048-0232 

51.4 

9 

26+  9 

79 

20 

87 

3 

■ 25L  : 

.28L 

.40L 

5.06 

C 

KGED 

7500000110 

18048-0850  | 

52.0 

23 

20+  6 

51 

11 

88 

3 

.39 

.31L 

.65L 

8.86L 

C 

C 

3600200100 

18048-0342 

53.8 

9 

25+  8 

42 

6 

87 

3 

.96 

.44 

.40L 

3.45L 

DD 

ABD 

0 

8700010000 

! 

18049  0902 

55.2 

23 

20+  5 

59 

8 

80 

3 

.65 

.39 

.66  L 

6.48L 

CF 

BC 

0 

0701100000 

18049-0648 

55.8 

22 

22+  7 

30 

11 

87 

3 

.25L 

.27L  | 

1.53 

11.29 

CC 

EEB 

84C10001 10 

18049-0702 

56.9 

47 

22+  6 

45 

6 

88 

3 

2.00 

1.54 

.44L 

5.46L 

BE 

AA 

9 

3500000000 

18049-0957 

57.5 

51 

19+  5 

52 

10 

88 

3 

.54 

.38L 

.93L 

11.52L 

C 

BF 

1601000000 

18050-0518 

1.0 

49 

23+  7 

31 

5 

87 

3 

35.69 

30.79 

4.64 

14.84L 

BBE 

AAA 

9 

7500000008 

29 

18050-0121 

1.5 

20 

27+  9 

40 

6 

87 

3 

1.42 

.44: 

.40L 

13.25L 

BC 

AC 

0 

9600000008 

18050  0259 

4.3 

4 

25+  8 

61 

13 

88 

2 

.27 

.33L 

.61  L 

4.37L 

C 

EEB 

0600000100 

18050  0421 

5.3 

43 

24+  8 

90 

35 

88 

2 

.25L 

; .31 L 

.40L 

8.84 

D 

K H 

9500000160 

8 

1 

32 

XI 805 -043 

72 

8 

18051-0905 

6.9 

26 

20+  5 

32 

5 

08 

3 

2.01 

1.30 

.401 

6.44L 

BC 

AA 

0 

2701100000 

18051-0724 

7.4 

40 

21+6 

87 

32 

88 

2 

1.56L 

.30L 

.511 

5.49 

D 

H F 

3600100200 

! 

18051-0833 

11.0 

55 

20+  6 

57 

12 

88 

2 

.44 

.27L 

.85L 

0.16L 

C 

D D 

6601100000 

i 

18052  0832 

12.4 

13 

20+  6 

45 

7 

88 

3 

.45 

.41 L 

.63  L 

7.52L 

B 

CDN 

6601100000 

18052-0948 

15.9 

46 

19+  5 

50 

17 

88 

2 

.34L 

.30L 

.84 

7.96L 

E 

H EC 

1700000100 

18052-0841 

16.2 

30 

20+  6 

42 

6 

88 

3 

1.19 

.75 

.63L 

6.94L 

BC 

AB 

0 

5600010000 

18053-0547 

18.3 

26 

23+  7 

35 

8 

87 

3 

.48 

.301 

.48L 

24.14L 

C 

BJ  1 

5502000028 

i 

18053  0644 

19.6 

24 

22 -f  6 

73 

9 

88 

2 

.78 

.54L 

.64L 

6.00L 

C 

BB 

7501100000 

18053-0657 

19.9 

5 

22+  6 

33 

6 

87 

3 

.94 

.72 

.56L 

6.30L 

CF 

AC 

9 

1500001000 

18053-0812 

21.7 

46 

21+6 

54 

6 

88 

3 

2.39 

1.18 

.68L 

7.70L 

BD 

AB 

| 2 

4600101000 

18053  0707 

23.2 

44 

22  + 6 

23 

7 

87 

3 

.74 

.25L 

.52L 

6.55L 

F 

A 

2500000000 

18054-0631 

25.4 

43 

22+  7 

52 

6 

87 

3 

.86 

.34L 

.481 

5.65L 

D 

BC 

7600000000 

18054-0649 

27.5 

37 

22+  6 

22 

5 

87 

3 

10.65 

8.08 

1.33 

5.85L 

CBD 

A A B 

i 7 

8500100000 

18054-0904 

28.6 

17 

20+  5 

39 

6 

80 

3 

1.00 

.30L 

.66L 

9.05L 

B 

AD 

1600100000 

18054-0918 

29.5 

56 

20+  5 

84 

8 

88 

3 

.43 

.30L 

.76L 

8.67L 

C 

Cl 

2700000000 

18055-0415 

31.4 

56 

24+  8 

81 

8 

87 

3 

.34 

.28L 

.40L 

4.39L 

C 

CG 

9600110000 

18055-0805 

32.1 

6 

21+6 

51 

6 

88 

3 

.67 

,53L 

,65L 

8.41  L 

B 

BDE 

4600000110 

18055-0015 
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48 

28+10 
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6 
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3 

1.58 
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2.84L 
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2 
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18055-0827 
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20+  6 

41 

6 

08 

3 
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8.29L 
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5600001000 

18055-0224 

33.3 
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26+  8 
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3 

.48 

.28L 

.40L 

3.89L 

C 

CJ 

8500000000 

18055-0814 

34.1 
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21+6 

36 

10 

88 

3 
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.30L 

.67L 

8.16L 

C 

BH 

4601101110 

18055-0113 

35.0 
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27+  9 

42 

15 

87 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

4.60 

C 
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18056-0138 

36.1 
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13 

88 

2 
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18.42L 
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9500010008 
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37.3 
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45 
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07 

3 
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ED 

AA 

0 
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18056-0011 

37.6 

12 
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32 

6 

87 

3 

1.14 
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2.98L 

BE 

AD 

0 

7700101000 

18056-0737 

39.3 
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38 

12 

80 

2 
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.32L 

56L 

0.39L 

D 

F 

3601001000 

18056-0107 

41.5 
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27+  9 

42 

9 

87 

3 

25L 

.25L 

.90 

12.54L 

B 

B 

9500100208 

4 

1 

39 
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8 

1415 

18056-0901 

41.7 

3 

20+  5 

50 

7 

80 

3 

.89 
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.77L 

9.66L 

FD 

AC 

9 

1601200000 

18057-0437 

42.1 

29 

24+  7 

26 

8 

87 

2 

.44 

43L 

.40L 

4.10L 

C 

AD  K 

9601010100 

18057-0401 

42.2 

14 

24+  0 

40 

7 

86 

2 

.39 

.32 

.45L 

3.54L 

CD 

EE 

0 

9700010000 

18057-0641 

42.9 

32 

22+  6 

20 

7 

87 

3 

.52 

.40L 

.47L 

4.82L 

B 

BF 

8500000000 

18057-0849 

44.9 

54 

20+  5 

65 

8 

88 

3 

.58 

.28L 

.91 L 

8.81  L 

D 

C E 

2602010200 

18057-0256 

45.7 

44 

25+  8 

80 

10 

88 

2 

.32 

.29L 

.41 L 

5.23L 

C 

D H 

6601100000 

18057-0747 
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45 
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70 

7 

88 

3 
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D 

BFI 

4601100210 

18058-0456 

48.3 
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24+  7 

46 

5 

87 

3 

1.72 
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BC 

AA 

1 

6600201000 

18058-0916 
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28 

20+  5 

55 

10 

88 

2 

.42 

1.71  L 
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D 

CK 

1 700000000 
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51.0 
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24+  7 

74 

8 
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3 

.45 
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C 

C 
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50 

9 
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2 
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BG 
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9 

88 

2 
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58 
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3 

.67 

.31 L 
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C 

BD 
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2 

13 

142113  K2 

4 
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57.7 

35 

20+  5 

34 

5 

88 

3 

1.91 

1.10 

.66  L 
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BC 

A AH 

2 

4600001000 

18059-0427 

58.6 

1 

24+  7 

59 

9 

87 

3 

.47 

.29L 

.45L 

3.78L 

D 

CG 

9600000000 

2 

13 

142114  K2 

11 
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18059-0218 

59.0 

54 

26+  8 

32 

7 

87 

3 

.66 

.26L 

.40L 

3.29L 

B 

BD 

6600000000 

18059-0701 

59.6 

37 

22+  6 

44 

18 
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2 
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.29L 

.53 
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C 

JE 
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36 

6 

87 

3 
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BC 
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23 

5 
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3 
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1 

3601002220 

2 

18060-0254 

2.3 

59 

25+  8 

79 

8 

87 

3 

.83 

.26L 

.41 L 

4.04L 

B 

BN 

7600100000 

1 

13 

142115  G5 

1 6 

69 

18060-0305 

5.2 

32 

25+  8 

101 

14 

88 

i 2 

.30 

.26L 

.46L 

6.30L 

D 

D 

7600010000 

18061-0456 

6.2 

21 

24+  7 

62 

0 

87 

: 3 

.53 

.25L 

.45L 

3.96L 

C 

B H 

9600201000 

1 
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7.4 

53 

22+  6 

44 
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87 

3 
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.50L 

6.67L 

CE 
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47 

23+  7 

59 

7 

87 

3 
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,30L 

.45L 

4.41  L 

B 

BD 

9602020000 

1 

18061-0351 
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56 

25+  8 

40 

28 

87 

3 

.25L 

i .32L 

.43L 

6.48 

C 

K F 

7600000010 

18061  0237 

10.3 

31 

26+  8 

48 

10 

87 

3 

.38 

.39L 

.40L 

3.35L 

C 

CE 

6600000000 

j 

18061-0718 

10.9 

38 

22+  6 

51 

8 

87 

3 

.53 

.40L 

.45L 

5.74L 

c 

BG 

5600100000 

18062-0538 

15.7 

34 

23+  7 

96 

17 

87 

3 

.25L 

.33L 

.52L 

5.46 

c 

B 

6600000000 

18062-0722 

16.6 

50 

21+6 

91 

9 

87 

2 

.52 

51L 

.56L 

6.79L 

E 

BCHJ 

6600100200 

18062-0131 

17.6 

4 

27+  9 

32 

8 

87 

3 

1.07 

.65 

.40L 

10.88L 

CC 

AA 

1 

, 9500001008 

18063-0700 

18.7 

15 

22+  6 

67 

8 

87 

3 

.65 

.29L 

.61 L 

6.20L 

B 

A 1 

3601100000 

18063-0823 

22.4 

7 

21+5 

53 

8 

88 

3 

.84 

.48: 

.57L 

6.02L 

CF 

BC 

7 

4600110110 

18063-0006 

23.1 

32 

28+  9 

26 

18 

87 

3 

.25L 

.25L 

.54 

3.05: 

CD 

El  EE 

3600000210 

18064-0944 

24.9 

19 

19+  5 

69 

11 

88 

2 

.32 

.39L 

1.56L 

15.50L 

C 

BF 

1601000110 

18064-0817 

26.6 

11 

21+6 

87 

22 

88 

2 

.46L 

.30L 

.84 

12.55L 

D 

GF 

3600110220 

1 

13 

142120  A0 

1 12 

90 

18065-0115 

32.8 

17 

27+  9 

33 

8 

07 

3 

1.90 

.97 

,40L 

11.75L 

BC 

AAM 

i 0 

9500000008 

18065-0355 

33.5 

48 

25+  8 

22 

7 

87 

3 

1.53 

.78 

.40L 

3.69L 

DC 

AA  G 

3 

7700000010 

18065-0753 

33.6 

3 

21+6 

31 

7 

87 

3 

2.64 

1.60 

.71 L 

5.57L 

BC 

A ACG 

1 5 

8700000000 

18065-0959 

35.7 

6 

19+  5 

62 

10 

88 

3 

.41 

.39L 

1.68L 

21. OIL 

E 

DD 

2601000000 

18066-0715 

36.2 

2 

22+  6 

46 

7 

87 

3 

.56 

.25L 

.79L 

6.97L 

B 

BJ 

5601000000 
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22 

21+5 

34 

7 ; 

88 

3 

8.56 

4.57 

1.18 

6.50L 
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AAB 

0 
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1 

8 
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3 

15 
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47 
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32 

7 
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BC 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h06m38s-18h08m51s  Declination:  -10°-  0° 
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Right  Ascension:  18h08m51s-18h10m585 


Declination:  - 10°-  O' 
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Right  Ascension:  18h16m29s-18h18m085  Declination:  -10°-0° 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h18m08s-18h19m50s 


Declination:  -10°-  O' 
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•Confusion  Flags:  1)  ClRRUS-1;  2)  CfRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  - 10°-  0‘ 


Right  Ascension:  18h24m25s-18h25m36s 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60.  100  ji™:  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h25m36s-18h26m37s  Declination:  -10°-0° 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  p.m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h29m20s-18h30m02s  Declination:  -10°-  0° 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ftm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -10°-  O' 


Right  Ascension:  18h30m48s-18h31ra33* 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  um;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h33m44s-18h34m29s  Declination:  -10o-0° 
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Right  Ascension:  18h34m30s-18h35m15s  Declination:  -10°-  0° 
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Right  Ascension:  18h35m  15s-  18h35m53s  Declination:  — 10°- 0° 
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Right  Ascension:  18h35m54s-18h36m26s  Declination:  -10°-  0° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h36m27s-18h37m04s  Declination:  -10°-  0° 
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Right  Ascension:  18h37ra04•-18h37m45,  Declination:  - 10’-  0° 
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Declination:  -10°-0‘ 


Right  Ascension:  18h42m39s-18h43m13s 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  +m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h45m05s-18h45m39s  Declination: 
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Declination:  - 10°-  O' 


Right  Ascension:  18h45m39s-18h46m188 
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Declination:  - 10°~  0* 


Right  Ascension:  18h46m19*-18h47m028 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  urn;  10)  High  Source  Density  Region. 


141 


Right  Ascension:  18h47m42*-18h48m22s  Declination: 
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Right  Ascension:  18h49m00s-18h49m41s  Declination:  - 10°-  0° 
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147 


Right  Ascension:  18h52m03s-18h52m54s  Declination:  - 10°-  0° 
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Right  Ascension:  18h52m558-18h53m57s  Declination:  -10°- 0° 
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Declination:  - 10°-  O' 


Right  Ascension:  18h53m58*-18h54m59s 
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Right  Ascension:  18h57n,208-18h58n,365  Declination:  - 10°-  0° 
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Right  Ascension:  19h02m368-19h04m178  Declination: 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

1 

V 

L 

C 

a 8 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12  fxm 

25  |im 

60  jxm 

100  p,m 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  of 

(s) 

(") 

1 b 

o 

O 

n 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 , 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

19026-0301 

36.5 

10 

32-  4 

25 

9 

79 

4 

.69 

.45 

.66L 

28.09L 

DD 

BB 

9 

9500010008 

1 

19026-0135 

41.8 

14 

33-  4 

56 

11 

79 

4 

.38 

.29L 

.91 L 

57.47L 

B 

B 1 

9501101008 

19027-0841 

42.5 

40 

27-  7 

42 

7 

82 

3 

.65 

,34L 

,48L 

12.52L 

B 

BGG 

6501200008 

19027-0323 

42.6 

12 

32-  5 

51 

7 

81 

3 

.57 

.26L 

.50L 

27.07L 

C 

BGI 

6401000008 

19027-0146 

43.4 

57 

33-  4 

17 

5 

51 

4 

4.21 

2.72 

1.11L 

44.92L 

AB 

A A F B 

1 

7531300408 

19027-0213 

44.9 

25 

33-  4 

20 

6 

52 

4 

1.88 

2.04 

1.30 

43.76L 

BBC 

A A A E 

0 

6502001208 

19027-0745 

45.5 

43 

28-  7 

68 

13 

82 

2 

.67L 

25L 

.58 

21.55L 

C 

B 

7401000008 

19027-0138 

46.6 

31 

33-  4 

17 

6 

51 

4 

2.15 

1.09 

.82  L 

46.37L 

BB 

A A 1 

1 

9501101008 

19027-0023 

47.3 

26 

34-  3 

24 

6 

53 

3 

2.01 

.87 

.76L 

39.23L 

BC 

A A MC 

0 

5601100108 

19027-0340 

47.3 

25 

31-5 

40 

6 

81 

3 

1.68 

.68 

.54L 

21.23L 

BC 

AB 

0 

7401113008 

2 

1 

1 

II  AQL 

39 

3 

19028-0427  ! 

48.4 

54 

31-5 

25 

5 ; 

81  i 

3 

1.26 

.30 

,57L 

22.95L 

BE 

AB 

0 

7401001008 

19028-0609  ! 

48.8 

36 

29-  6 

23 

4 

82' 

3 

3.29 

1.88 

.85L 

18.14L 

BB 

A A E 

2 

850131 131C 

19028-0704  : 

49.0 

27 

28-  6 

63 

7 

82 

3 

.39 

.27L 

.51 L 

26.78L 

B 

BH 

2400020008 

1 

19028-0338  ! 

50.7 

4 

31-5 

84 

23 

81 

2 

55L 

.27L 

.64 

21.71L 

D 

GGI 

6401213008 

2 

19028-0353 

52.0 

25 

31-5 

33 

6 

81 

3 

.75 

.57 

,49L 

20.20L 

BD 

BB 

8 

6501110008 

1 

23 

LDN  0577 

412 

19028-0358 

52.7 

58 

31-5 

42 

10 

58 

3 

.29L 

.64  L 

1.07 

17.92L 

C 

KCF 

8502200208 

4 

1 

23 

! LDN  0577 

125 

19029-0956 

54.0 

27 

26-  8 

45 

6 

82 

3 

.76 

25L 

50L 

2.90L 

B 

A GJ 

9702000200 

4 

19029-0153 

54.4 

7 

33-  4 , 

74 

14 

81 

2, 

.38L 

.37L 

.82 

21.81L 

C 

MC 

4601300008 

19029-0914 

54.8 

33 

26-  7 I 

43 

7 

82 

3 

.90 

.26L 

.40L 

2.39L 

C 

BC 

3600010000 

19029-0101 

55.4 

12 

34-  4 i 

46 

18 

81 

2\ 

.52L 

.25L 

.71 

33.81  L 

D 

B 

3602000108 

19029-0516 

56.8 

15 

30-  6 

58 

11 

82 

3i 

.52L 

.31 L 

.74 

4.94 

CD 

CL  DB 

4641000008 

19029-0112 

56.8 

12 

34-  4 

53 

7 

81 

3 

.93 

.33: 

.71 L 

55.19L 

DD 

AD 

0 

9501010218 

19029-0208 

58.2 

24 

33-  4 

19 

6 

52 

4 

9.87 

7.37 

1.62 

44.87L 

|FDB 

AAA 

9 

5502101208 

4 

19029-0604 

58.8 

12 

29-  6 

43 

4 

82 

3 

2.01 

1.08 

23.64  L 

18.38L 

BD 

AA 

7 

750033300C 

1 

19029-0839 

59.2 

13 

27-  7 

43 

7 

82 

3 

.57 

.25L 

.46L 

16.20L 

B 

B J 

9400100108 

19030-0433 

0.2 

39 

1 31-  5 

61 

16 

81 

2 

.25L 

.25L 

.78 

9.05L 

C 

F ED 

8601010328 

C 

1 

32 

XI 903 -045 

48 

12 

19030-0150 

1.3 

40 

33-  4 

36 

9 

79 

4 

.39 

.18 

.77L 

57.28L 

BD 

BE 

0 

5502300308 

19030-0541 

1.7 

44 

30-  6 

! 27 

4 

82 

3 

1.01 

.52 

.48L 

20  26L 

BC 

AB 

1 

7500010008 

19030-0247 

2.1 

52 

32-  4 

! 19 

5 

53 

4 

2.32 

.83 

.78L 

32.1 5L 

BB 

AB 

2 

9401000008 

1 

1 

IK  AQL 

64 

3 

19030-0006 

5.5 

30 

35-  3 

; 42 

8 

i 81 

3 

.50 

.34L 

82L 

68.79L 

D 

BC 

3401100008 

19031-0035 

6.0 

25 

34-  3 

30 

7 

81 

3 

5.57 

8.91 

2.13 

53.04L 

BCD 

AAA 

9 

6510000006 

19031-0600 

6.3 

13 

29-  6 

1 30 

4 

82 

i 3 

3.47 

1.61 

.55L 

18.41L 

BC 

AAF 

8 

5501233008 

1 

19031-0343 

7.1 

2 

31-5 

77 

10 

82 

2 

.54 

.28L 

74L 

22.82L 

C 

A) 

7400212008 

, 1 

13 

143010  K0 

13 

81 

19031-0659 

7.5 

13 

28-  6 

37 

14 

81 

2 

.26 

.32L 

2.06L 

5.15L 

D 

F 1 1 

960103020C 

4 

19032-0022 

13.1 

14 

34-  3 

38 

6 

81 

3 

2.15 

2.21 

.91 L 

57.59L 

EE 

AAF  1 

9 

5500100328 

C 

19032-0308 

13.4 

20 

32-  5 

48 

11 

77 

3 

.39 

.29L 

.69  L 

47.48L 

B 

A 

5405000008 

19032-0630 

14.5 

1 

29-  6 

56 

19 

81 

2 

.25L 

.45L 

2.09L 

6.23 

D 

G B 

960000000C 

2 

23 

LDN  0540 

140 

19032-0402 

15.0 

13 

31-5 

30 

6 

58 

3 

.77 

.22: 

.55L 

22.45L 

CF 

B DC 

j 0 

7502110008 

1 

23 

LDN  0577 

262 

19032-0604 

15.2 

11 

29-  6 

i 17 

4 

82 

3 

3.96 

18.44 

23.64 

8.80: 

BBCD 

A A AC 

0 

861 123300C 

1 

6 

7 

NGC6751 

6 

19033-0346 

20.8 

27 

31-5 

' 60 

9 

81 

3 

.67 

.26L 

.63L 

1 17.56L 

B 

BGLD 

5400100008 

19033-0331 

21,1 

1 

32-  5 

26 

9 

54 

4 

.73 

.40 

.65  L 

18.67L 

BD 

ACDD 

1 

4412100008 

19033-0514 

22.1 

16 

30-  6 

60 

10 

82 

2 

.40 

.25L 

.55L 

16.84L 

C 

D 

4500000008 

19033-0011 

22.6 

1 

34-  3 

17 

6 

53 

3 

3.41 

1.55 

.62L 

63.60L 

CF 

AA 

8 

4401100008 

19034-0017 

24.7 

50 

34-  3 

27 

16 

81 

3 

.25L 

.28L 

1.05 

10.17: 

DE 

EJ  FE 

4700100228 

C 

1 

32 

XI 903 -003 

85 

12 

19034-0942 

26.5 

37 

26-  8 

58 

7 

82 

3 

1.24 

.38L 

.40  L 

2.62L 

D 

AC 

7700000000 

j 1 

13 

143015  G5 

8 

65 

19034-0658 

28.4 

25 

28-  6 

33 

12 

82 

2 

.651 

.50L 

.85 

j 13.61  L 

E 

DEAE 

9501111 12C 

1 

5 

BARNARD133 

55 

19034-0936 

28.8 

7 

26-  8 

42 

14 

82 

3 

,25L 

.26L 

.54 

1 3.65 

CC 

GC 

8680000100 

19034-0357 

29.4 

45 

31-5 

31 

9 

81 

3 

4.03 

2.11 

.59: 

17.43L 

BBD 

A AD 

i 4 

6500110008 

, 1 

23 

LDN  0577 

461 

19035-0116 

30.1 

55 

34-  4 

44 

7 

81 

3 

5.43 

2.37 

1 .01 L 

6.19 

BB  D 

A AED 

! 0 

9701000318 

19035-0134 

30.3 

41 

33-  4 

44 

7 

81 

3 

.84 

.32 

.57L 

42.92L 

CD 

BD 

' 2 

9500200118 

19035-0109 

30.5 

28 

34-  4 

72 

20 

81 

2 

.36L 

.28L 

1.10L 

7.11 

E 

FI  KB 

9702220208 

1 

19035-0451 

30.6 

33 

30-  5 

48 

19 

81 

2 

.27L 

1.30L 

.92 

i 15.44L 

D 

HEA 

9500001008 

19035-0145 

32.3 

9 

33-  4 

51 

10 

81 

2 

.32 

.27L 

.60L 

16.32L 

C 

Dl 

7600100108 

19035-0202 

32.5 

9 

33-  4 

40 

9 

80 

4 

.48 

.33L 

.62L 

1 36.91  L 

C 

BCI 

2500000008 

19035-0741 

33.6 

6 

28-  7 

53 

18 

63 

2 

.27L 

,54L 

.58 

6.94L 

D 

FGE 

5501000108 

19035-0457 

35.1 

39 

30-  6 

32 

6 

81 

3 

1.46 

.38L 

.50L 

23.54L 

B 

AC 

7500000008 

2 

13 

143021  B9 

7 

35 

19035 -0622A 

35.4 

56 

29-  6 

32 

7 

81 

2 

.32 

.29L 

1.55L 

9.80: 

E D 

D DB 

96011 001 0C 

1 

23 

LDN  0540 

456 

19035-0329 

35.5 

18 

32-  5 

42 

10 

78 

4 

.39 

.30L 

.75L 

36.34L 

C 

BC 

4402100008 

19035-0657 

35.9 

1 

28-  6 

52 

8 

82 

2 

.57 

.28L 

2.00L 

12.13L 

C 

C F 

9501201 02C 

19036-0611 

36.0 

50 

29-  6 

30 

9 

1 82 

3 

: .34L 

.25L 

1.54L 

10.50 

D 

F GB 

968002030C 

5 

1 

32 

XI 903-061 

30 

5 

19036-0105 

36.1 

21 

1 34-  4 

1 56 

! 6 

1 81 

I 3 

.86 

.25L 

.75L 

42.63L 

B 

BG 

9401200208 

i 2 

! 13 

143022  B5 

6 

88 

19036-0148 

39.8 

33 

33-  4 

100 

16 

81 

2 

1 -31 L 

.27L 

.76 

1 5.31  L 

C 1 

M DD 

5600200008 

19036-0108 

40.0 

6 

34-  4 

99 

12 

80 

2 

.40 

.37L 

1.33L 

51.87L 

C 

CB  MC 

9401220208 

1 

19036-0238 

40.3 

18 

32-  4 

90 

18 

81 

2 

.25L 

.28L 

.90L 

5.49 

D 

FB 

7701000108 

19036-0002 

41.1 

15 

, 35-  3 

40 

, 5 

81 

3 

27.08 

15.89 

1.97 

53.82L 

BB  E 

AAA 

9 

2500000008 

29 

19037-0209 

43.2 

2 

33-4 

63 

1 8 

81 

3 

.48 

.23: 

-73L 

30.83L 

CD 

BCF 

4501100208 

19037-0521 

43.7 

1 

30-  6 

29 

6 

82 

3 

.87 

.39: 

.69L 

20.03L 

CE 

BBFF 

9 

1 5500100008 

19037-0132 

44.0 

20 

33-  4 

84 

, 12 

82 

2 

.29 

.261 

.92L 

43.74L 

D 

C 

8500200028 

19037-0151 

45.1 

48 

1 33-  4 

27 

1 6 

81 

3 

4.73 

3.25 

1.00 

32.96L 

BCE 

AAB 

i 9 

1 3601100008 

19037-0028 

47.1 

23 

34-  3 

52 

9 

81 

3 

.54 

.27L 

.67L 

66.61  L C 

B 

5501100008 

19037-0659 

48.0 

47 

28-  6 

25 

8 

82 

3 

.25L 

.50 

.98 

9.84: 

ECF 

DBE 

9581 1 1 102C 

19038-0523 

49.5 

36 

30-  6 

42 

5 

82 

3 

1.60 

.41 

.54L 

19.87L 

BD 

ACL 

0 

5500100008 

1 

17 

2699 

7 

19038-0026 

49.9 

4 

34-  3 

39 

6 

81 

3 

2.86 

1.17 

1.40 

42.06L 1 

BDB 

AAA 

0 

5601100008 

19038-0712 

51.7 

22 

28-  7 

76 

35 

82 

2 

.25L 

i .25L 

.41 L 

4.35 

D 

j G 

8600000120 

i 

19038-0723 

51.9 

43 

28-  7 

53 

5 

82 

3 

.59 

.25L 

.45L 

2.92L 

B 

A 

8600000000 

19038-0340 

52.4 

55 

31-  5 . 

35  ; 

10  , 

54. 

4 

.57 

.40 

,63L  , 

32.79L 

Ibd 

Ibbgf 

0 

5401000008 

19038-0840 

52.4 

12 

27-  7 | 

33 

6 

82 

3 

1.04 

.63 

.49L 

3.73  | 

BC  D 

ABFB 

4 

8602101318 

4 

19038-0008 

52.9 

42 

35-  3 

61  ! 

11 

81  1 

2 

.47L 

,42L 

1.10  ' 

7.79  ! 

CD 

DDE  B 

2700000208 

4 

19039-0125 

54.3 

49 

33-  4 

40 

6 

81  ' 

3 

.91 

.55 

.79L 

37.23L 

BC 

ABFB 

1 

9500101008 

19039-0833 

55.1 

39 

27-  7 

36 

7 

82 

3 

.45 

.28L 

.44L 

16.14L 

: B 

CG 

9403220008 

1 

19039-0544 

56.4 

34 

30-  6 

31 

5 

82 

3 

3.00 

1.96 

■49L 

17.15L 

BB 

, AA 

4 

5502000208 

19039-0500 

57.0 

9 

30-  6 

54 

25 

81 

2 

.25L 

.28L 

.87L 

5.51 

D 

GCD 

4700000008 

19039-0017 

57.9 

59, 

34-  3 

46 

6 

81 

3 

.88  . 

.45  . 

63L 

46.60L 

FC 

Iab 

1 | 

4600100008 

19039-0208 

58.0 

50  1 

33-  4 

46 

12 

82 

2 

.30 

.27L 

.98L 

41.83L 

F 

D 

4402100008 

19039-0509 

59.4 

5 

30-  6 

31 

8 

81 

3 

1.41 

72  | 

.51 L 

19.08L| 

CF 

AB 

9 

2500101008 

19040-0320 

1.6 

2 

32-  5 

41 

13 

54 

4 

25L  1 

.49L 

85L 

7.95  i 

C 

F DEB 

7502000208  , 

19040-0044 

2.1 

34 

34-  4 

21 

6 

81 

3 

1.81  1 

1.23 

.68  L 

35.85L 

CC 

AA 

9 

5601201108 

19040-0050 

4.6 

43 

34-  4 

40 

7 

81 

3 

.57 

.32 

73L 

34.88L 

CE 

BC 

7 

4600201328 

8 

19040-0552 

4.9 

54 

29-  6 

73 

21 

82 

2 

.27L 

.28  L 

.48 

13.21  L 

D 

GE 

3600100008 

19040-0034 

5.2 

38 

34-  4 

27 

6 

81 

3 

1.99 

.90 

.62L 

37.49L 

CD 

O 

AB 

3 

5602001008 

19041-0836 

7.7 

19 

27-  7 

38 

5 

82 

3 

.82  ! 

.42  ' 

.411 

11.12L 

!bd 

AB 

3 

85033213181 

5 

i 

19041-0107 

8.3 

36 

34-  4 

38 

6 

81 

3 

2.58 

.75 

.81 L 

36.30L 

BC 

AA  E 

0 

9400101008 

1 

2 

DO  5334 

51 

101 

19041-0830 

8.5 

29 

27-  7 

31 

4 

64 

3 

3.30 

1.70 

46L 

11.37L 

BC 

A AH 

3 

9503220008 

1 

19041-0112 

9.0 

17 

34  4 

84 

16 

81 

2 

.40L 

.27L 

.74 

22.16L 

C 

C 

9500100008 

19041-0957 

9.4 

42 

26-  8 

40 

6 

82 

3 

2.17 

.54 

.40L 

3.33L 

BD 

AB 

0 

9600100000 

19041-0225 

9.6 

26 

33  4 

96 

23 

81 

2 

.25L 

.28L 

93L 

4.89 

E 

LNA 

4701000108 

19041-0016 

10.7 

55 

34-  3 

97 

10 

81 

2 

.40 

.42L 

.891 

25.85L 

, E 

CD 

2600100008 

19042-0759 

12.2 

54 

28-  7 

34 

19 

82 

3 

.25L 

.40L 

.47L 

! 3.12 

D 

N)  FC 

3600000100 

19042-0508 

14.9 

13 

30-  6 

24 

9 

81 

3 

2.26 

1.28 

.57L 

11.18L 

BE 

AAHD 

2 

3630101008 

19042-0548 

17.2 

21 

30  6 

55 

9 

82 

3 

.38 

.25L 

.45L 

15.03L 

!c 

DH 

3500100008 

‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,^60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 


157 
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Declination:  - 10°-  0' 


Right  Ascension:  19h07m358-19h09m45s 
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Right  Ascension:  19h09m47s-19h11m59s  Declination:  -10°-0° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  |im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  19h12m025-19h14m34s  Declination:  -10°-0° 
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Declination:  — KT-O* 
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Right  Ascension:  19h17m36s-19h20m40s  Declination:  -10°-0° 
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Right  Ascension:  19h24m43s-19h29m08s  Declination:  -10o-0° 
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Right  Ascension:  19h29m12s-19h33m39s  Declination:  -10°-  0° 
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Right  Ascension:  19h39m18s-19h45m29s  Declination:  -10°-0° 
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Declination:  -10°-0‘ 


Right  Ascension:  20h13m498-20h24m228 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  20h35m551-20h47m228  Declination:  - 10°-  0° 
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Right  Ascension:  20h47m228-20h59m13*  Declination:  -10°-0° 
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'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  22h10m50,-23h03m57s  Declination:  -10o-0° 
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Right  Ascension:  23h04m40s-23h45m09s  Declination:  -10°-0° 
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Right  Ascension:  04h15m41s-04h30m58s  Declination:  -20° — 10° 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  urn;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  04h43m42s-04h57m20s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  04h57m21s-05h08m58s  Declination:  -20° — 10° 
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•Contusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  05h09m01*-05h19m578  Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  05h31m09s-05h44m01s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  05h44m09E-05h55m30s  Declination:  -20° — 10° 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  05h55m30s-06h03m30s  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10‘ 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  06h12m17s-06h20m048  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10* 


Right  Ascension:  06h31m57s-06h37m48s 
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Declination:  -20° — 10 


Right  Ascension:  06h37m49M)6h44m13s 
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Right  Ascension:  07h16m46s-07h20m02s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  07b20m038-07h23m038  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  07h29m19*-07h32m24s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  07h41m05s-07h47m11s  Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  07h47m14s-07h53m39! 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  07h53m39s-08h00m43s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

I. 

C 

a d 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

0 

O 

12  fim 

25  jj.m 

60  fxm 

100  jtm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  oi 

(s) 

(") 

1 b 

(") 

O 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

07536-1817 

39.9 

36 

237+  5 

51 

9 

104 

2 

.56 

,29L 

.40L 

1.14L 

F 

CJ 

5700010000 

07537-1545 

47.5 

24 

235+  7 

26 

5 

104 

4 

1.27 

.34 

.40L 

1.04L 

BF 

AB 

2 

3600000000 

1 

13 

153601  K5 

6 

80 

07538-1930 

48.1 

26 

238+  5 

32 

10 

107 

3 

.49 

.25L 

.40L 

1.29L 

C 

BH 

0600000000 

07538-1626 

51.4 

28 

235+  6 

38 

7 

105 

3 

.87 

.26L 

40L 

1.00L 

B 

AD 

0600000000 

1 

13 

153604  M2 

6 

90 

07539-1921 

58.0 

16 

238+  5 

93 

15 

104 

2 

.69  L 

.65L 

.38 

7.26L 

C 

C 

9400000008 

07540-1140 

1.9 

40 

231+  9 

72 

17 

104 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

2.36 

C 

NKC 

7500000010 

07540-1346 

2.1 

36 

233+  8 

26 

6 

104 

4 

1.28 

.53 

.40L 

1.00L 

BD 

ABJ 

0 

2500001000 

1 

16 

03820 

59 

125 

07541-1619 

9.7 

58 

235+  6 

24 

7 

105 

3 

.57 

25L 

.40L 

1.18L 

B 

B M 

0600000000 

07542-1523 

15.2 

26 

234+  7 

32 

9 

105 

3 

1.11 

.28 

.40L 

1.00L 

BD 

ADJ 

0 

3400000000 

1 

13 

153611  K2 

9 

80 

07542-1842 

17.9 

6 

237+  5 

65 

10 

105 

3 

.46L 

.25L 

.69 

6.58L 

C 

B 

7300000108 

07543-1824 

20.3 

7 

237+  5 

56 

27 

105 

3 

.46L 

.25L 

,40L 

1.67 

C 

NLGD 

5600000100 

07543-1629 

22.8 

37 

235+  6 

42 

7 

104 

3 

.99 

.28L 

.40L 

1.23L 

D 

BDKH 

0600000000 

1 

13 

153612  K2 

5 

87 

07543-1246 

23.8 

49 

232+  8 

28 

8 

104 

4 

1.72 

1.03 

.40L 

1 .01 L 

CB 

AAI  J 

2 

4500021000 

1 

07543-1237 

23.9 

36 

232+  8 

48 

41 

103 

2 

.25L 

.25L 

.40L 

.86 

D 

H 

4500000000 

07544  1904 

25.0 

32 

237+  5 

51 

17 

105 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

2.17 

E 

LB 

9580000218 

4 

07545-1740 

34.2 

39 

236+  6 

79 

3 

105 

3 

.34 

.25L 

.40L 

1.28L 

C 

D 

1500010000 

07546-1412 

39.3 

6 

233+  7 

49 

8 

104 

4 

.361 

.25L 

1.06 

1.53 

BC 

BA 

1501001000 

07546-1134 

41.2 

38 

231+  9 

52 

35 

104 

2 

1.17L 

.26L 

.40L 

1.76 

D 

G 

6500000020 

07548-1544 

48.5 

19 

235+  7 

44 

28 

105 

3 

,25L 

.29L 

,40L 

1.72 

C 

H D 

3500000130 

8 

07548-1123 

53.4 

27 

231+  9 

73 

14 

105 

2 

.33 

.25L 

.40L 

1.60L 

F 

D 

6501000000 

07551-1056 

9.1 

19 

231+  9 

91 

34 

103 

2 

.25L 

.26L 

.42L 

1.23 

C 

H F 

9500000010 

07551-1111 

10.2 

11 

231+  9 

49 

27 

104 

2 

.25L 

.61 L 

.40L 

1.42 

C 

B 

9502000000 

07551-1906 

11.7 

20 

238+  5 

26 

8 

106 

3 

25L 

.15: 

1.73 

4.05 

FCC 

E A A 

9400000008 

1 

14 

561  - G 3 Sb 

34 

07553-1504 

18.6 

39 

234+  7 

27 

7 

105 

3 

9.84 

4.99 

.87 

1.04: 

BBCF 

A A B D 

0 

0500000000 

14 

3 

3 

RAFGL  4653S 

60 

15 

07554-1452 

24.1 

4 

234+  7 

60 

9 

105 

3 

.53 

.26L 

.40L 

1.00L 

C 

BEF 

0500000000 

07554  1751 

29.2 

30 

237+  6 

83 

15 

104 

2 

.29 

.32L 

.40L 

1.26L 

C 

CL 

1500000000 

1 

13 

153638  K7 

28 

87 

07558-1430 

48.5 

24 

234+  8 

35 

8 

106 

2 

1.28 

.27 

.40L 

1.24L 

CD 

AD 

0 

0500000000 

1 

13 

153643  K5 

7 

80 

07560-1007 

1.9 

5 

230+10 

88 

25 

103 

2 

69L 

.25L 

.40L 

2.48 

C 

J GE 

5502000130 

8 

1 

32 

X0756—  101 

48 

8 

07560-1932 

3.9 

28 

238+  5 

79 

10 

107 

2 

.33 

.25L 

.40L 

4.931 

D 

F 

6500000008 

07561-1922 

6.1 

31 

238+  5 

86 

9 

106 

3 

.44 

.25L 

.40  L 

4.76L 

C 

B 

5400010008 

1 

13 

153647  K0 

6 

80 

07561-1249 

8.1 

39 

232+  8 

62 

7 

104 

4 

.49 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

BJ  K 

1500000000 

1 

13 

153650  K5 

25 

85 

07561  1104 

8.3 

26 

231+  9 

46 

21 

104 

3 

.25L 

.31 L 

.40L 

2.32 

c 

GJ  D 

8500000110 

1 

*41 

07561  -1104 

11 

8 

07561-1413 

11.6 

9 

234+  8 

47 

10 

105 

3 

.25L 

.25L 

.74 

2.21 

cc 

AB 

0501000000 

1 

10 

M — 02  — 21  —002 

81 

07562-1056 

17.5 

15 

231+  9 

64 

15 

104 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

2.00 

B 

GB 

6501010000 

1 

*41 

07562-1056 

34 

12 

07563-1506 

22.6 

39 

234+  7 

21 

6 

105 

3 

3.96 

1.83 

.36: 

1.00L 

BBC 

A A F 

2 

1500000000 

07564-1531 

25.0 

4 

235+  7 

27 

10 

105 

3 

.50 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

B 

4600000000 

1 

13 

153655  K0 

9 

80 

07564-1842 

29.2 

34 

237+  6 

59 

25 

106 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

1.49 

E 

FN  C 

3500000008 

07564-1748 

29.7 

30 

237+  6 

91 

24 

107 

2 

.25L 

.26L 

.40L 

1.75 

F 

C 

1600000010 

07566-1655 

38.8 

13 

236+  6 

25 

6 

105 

3 

1.44 

.35 

.40L 

1.00L 

BC 

AC 

0 

2500000000 

1 

13 

153662  K5 

3 

82 

07566-1647 

40.7 

45 

236+  7 

45 

8 

105 

3 

.34 

.25L 

.40L 

1.32L 

B 

Cl 

2600000000 

1 

13 

153664  M0 

9 

87 

07566-1000 

41.3 

14 

230+10 

73 

16 

104 

3 

.25L 

.32L 

.40L 

1.76 

B 

CF  B 

6500000000 

07567-1907 

42.5 

54 

238+  5 

50 

11 

106 

3 

25L 

.25L 

.56 

1.18: 

CF 

BD 

2600201008 

07567-1905 

45.2 

56 

238+  5 

22 

5 

106 

3 

1.88 

.64 

.40L 

4.00L 

CC 

AB  F 

6 

2400201008 

2 

1 

BZ  PUP 

40 

3 

07567-1139 

46.4 

54 

231+  9 

44 

7 

104 

4 

.70 

.38L 

.40L 

1.00L 

B 

AG 

4500000000 

1 

13 

153667  K5 

12 

83 

07567-1559 

47.2 

2 

235+  7 

32 

7 

105 

3 

1.08 

.28 

.40L 

1.00L 

BE 

AB 

0 

6601001000 

1 

17 

974 

11 

07568-1530 

49.9 

30 

235+  7 

69 

35 

106 

2 

.251 

.59L 

.40L 

.89 

D 

E 

6500000000 

07568-1911 

51.1 

48 

238+  5 

61 

5 

105 

3 

.42 

.25L 

.40L 

4.84L 

B 

C J 

4400200008 

1 

13 

153670  K2 

20 

81 

07569-1211 

58.5 

47 

232+  9 

63 

6 

104 

4 

.87 

.30L 

.40L 

1.00L 

B 

AD 

5500000000 

1 

13 

153671  K7 

22 

88 

07570-1632 

2.0 

48 

236+  7 

54 

12 

106 

2 

.27 

.251 

.56L 

1.00L 

C 

DKH 

3600000000 

1 

13 

153675  K5 

10 

81 

07570-1920 

2.3 

4 

238+  5 

63 

8 

105 

3 

.41 

.25L 

.40L 

1.18L 

C 

BF 

3600010000 

07570-1408 

2.7 

12 

234+  8 

96 

12 

106 

2 

.28 

.26L 

.40L 

1.10L 

c 

C 

0500000000 

07570  1702 

3.6 

43 

236+  7 

73 

12 

106 

2 

.22 

.25L 

.40L 

1.00L 

c 

FK 

3501010000 

1 

13 

153678  K7 

16 

85 

07571  -1222 

8.7 

31 

232+  9 

72 

7 

105 

3 

.71 

.25L 

.40L 

1.03L 

B 

AD 

2501000000 

1 

13 

153680  K5 

2 

85 

07572-1833 

13.8 

53 

237+  6 

34 

14 

105 

2 

.26 

.25L 

.40L 

1.25L 

c 

GK  K 

4600000000 

07576-1815 

38.4 

44 

237+  6 

44 

7 

105 

3 

.78 

.25L 

.40L 

1.05L 

c 

AF  H 

3501010000 

2 

13 

153687  A2 

13 

45 

07576-1005 

41.9 

42 

230+10 

54 

28 

103 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

1.43 

c 

G C 

9500000020 

8 

07579-1648 

54.2 

57 

236+  7 

62 

12 

106 

2 

.56 

.25L 

.40L 

1.52L 

c 

B M 

3600000000 

1 

13 

153689  K0 

5 

70 

07579-1342 

56.3 

1 

233+  8 

65 

9 

105 

3 

.46 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

BD 

0500100100 

1 

13 

153692  K2 

14 

85 

07579-1227 

57.4 

12 

232+  9 

68 

29 

104 

2 

.25L 

.25L 

.43L 

2.00 

D 

G 

2500100150 

8 

1 

32 

X0757  — 1 24 

27 

8 

07580-1635 

2.3 

53 

236+  7 

116 

35 

104 

2 

.64L 

.57L 

.40L 

1.61 

D 

E 

4600000000 

07580-1751 

4.6 

58 

237+  6 

30 

6 

105 

3 

1.01 

.34 

.40L 

1.11L 

CD 

AB 

8 

1600100000 

1 

13 

153698  K5 

3 

81 

07580-1202 

4.7 

31 

232+  9 

45 

12 

105 

3 

.29L 

.25L 

.61 

1.67 

CB 

1 DB 

5400000000 

07581  -1039 

7.5 

33 

231+10 

85 

10 

103 

3 

.31 

.25L 

.401 

1.27L 

C 

C 

5500000000 

2 

*23 

OCL  0593 

289 

07581-1357 

8.6 

57 

234+  8 

27 

7 

105 

3 

1.32 

.59 

.40L 

1.00L 

EC 

AB 

7 

0500000000 

07581-1340 

9.3 

33 

233+  8 

32 

8 

105 

3 

25L 

.28: 

2.50 

2.31 

DCC 

BAB 

0400100100 

07581-1847 

11.0 

46 

238+  6 

86 

35 

107 

2 

.25L 

.52L 

.41  L 

1.80 

E 

J D 

3300000220 

C 

07582-1933 

12.8 

56 

238+  5 

22 

5 

106 

3 

82.04 

44.71 

8.63 

2.04 

B BC  B 

A A A B 

8 

3400001000 

44 

1 

39 

MCI  0758  195 

68 

408 

07582-1747 

13.7 

28 

237+  6 

49 

7 

105 

3 

.48 

.25L 

.40L 

1.19L 

C 

CE  M 

1500101000 

1 

13 

153704  K2 

8 

82 

07582-1653 

14.7 

46 

236+  7 

65 

8 

105 

3 

.35 

.25L 

.40L 

1.05L 

B 

DH 

3601000120 

8 

1 

13 

153703  K0 

7 

83 

07582-1557 

15.4 

49 

235+  7 

50 

33 

106 

2 

.27L 

.56L 

.40L 

1.03 

F 

J C 

6500000000 

07583-1956 

20.5 

12 

239+  5 

44 

8 

106 

3 

.39 

.25L 

.40L 

1.15L 

B 

D 

3500010000 

07583-1431 

22.4 

34 

234+  8 

48 

7 

105 

3 

.58 

.25L 

40L 

1.03L 

C 

BG 

0500000000 

1 

13 

153710  M 

8 

85 

07584  1828 

24.1 

15 

237+  6 

68 

8 

106 

3 

.35 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

A K 

2600000000 

07584-1153 

25.8 

25 

232+  9 

27 

23 

105 

3 

.25L 

.25L 

.40L 

2.52 

C 

CC 

3380100350 

C 

1 

32 

X0758  — 1 18 

65 

12 

07584-1537 

26.5 

2 

235+  8 

47 

9 

105 

3 

.36 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

BG 

5600000000 

07585-1242 

30.0 

11 

232+  9 

33 

7 

105 

3 

91.28 

53.18 

7.51 

2.09 

CBCC 

A A AB 

4 

0500010000 

25 

4 

1 

U PUP 

6 

4 

07586-1455 

37.1 

19 

234+  8 

49 

8 

105 

3 

.41 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

BE 

0600000000 

07586-1154 

41.4 

45 

232+10 

64 

19 

104 

2 

.69L 

.25L 

40L 

2.33 

F 

G B 

3480100120 

C 

07587-1422 

47.4 

19 

234+  8 

44 

11 

105 

3 

.34 

.25L 

40L 

1.00L 

C 

E 

0600000000 

1 

13 

153719  K5 

17 

87 

07588-1013 

50.3 

31 

230+  10 

99 

11 

105 

2 

.28 

.25L 

.40L 

1.50L 

F 

CL 

5401000010 

1 

*41 

07588-1013 

28 

1 

07589-1656 

54.7 

3 

236+  7 

75 

32 

105 

2 

.25L 

.25L 

.40L 

1.19 

C 

C 

3600000140 

8 

07590-1814 

0.6 

17 

237+  6 

41 

11 

106 

3 

.29L 

.25L 

.71 

1.93 

CB 

BB 

0500010000 

07590-1120 

3.3 

43 

231  + 10 

55 

6 

105 

3 

.69 

.40 

.40L 

1 .001 

BC 

BB 

0 

0500000000 

07592  1507 

18.0 

1 

235+  8 

54 

8 

105 

3 

.40 

.25L 

40L 

1.11L 

C 

C L 

0600000000 

1 

13 

153729  K0 

15 

80 

07593-1830 

19.9 

4 

238+  6 

38 

6 

106 

3 

2.40 

.61 

40L 

1.00L 

BC 

AB  1 

0 

1600001000 

1 

13 

153731  K2 

4 

78 

07593-1235 

20.0 

26 

232+  9 

33 

7 

105 

3 

1.47 

.44 

.40L 

1.00L 

BC 

AC 

0 

1600001000 

1 

13 

153732  Ml 

6 

88 

07593-1437 

20.0 

21 

234+  8 

55 

8 

105 

3 

.45 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

B 

0500000000 

1 

13 

153730  K5 

8 

80 

07593-1452 

20.4 

36 

234+  8 

35 

7 

105 

3 

12.91 

3.49 

.76 

1.00L 

B DC 

A AB 

9 

0500000000 

01 

07593-1902 

23.5 

43 

238+  6 

41 

10 

106 

3 

.36 

25L 

.40L 

1.10L 

C 

CD 

2400000000 

07597-1735 

46.8 

21 

237+  7 

39 

7 

106 

3 

.88 

.47 

40L 

1 .001 

CD 

AB 

9 

1600000000 

07598-1838 

48.6 

34 

238+  6 

22 

7 

105 

3 

5.28 

2.67 

.41: 

1.03: 

B B CC 

AADC 

1 

1400001000 

1 

10 

M — 03  — 21  —001 

65 

07598-1252 

50.8 

43 

233+  9 

25 

8 

105 

3 

18.58 

10.13 

1.76 

.92: 

B BCD 

A A AB 

2 

0500000000 

14 

3 

4 

TMSS  10185 

22 

21 

08001-1850 

8.7 

4 

238+  6 

81 

13 

107 

2 

.32 

.251 

.40L 

1.00L 

F 

C G 

1400000000 

08001-1149 

11.8 

52 

232+  10 

83 

12 

104 

2 

.34 

.32L 

,40L 

1.00L 

C 

EH 

3500000000 

1 

13 

153745  K7 

24 

87 

08003  1454 

21.0 

23 

235+  8 

35 

7 

105 

3 

.95 

.31 

.40L 

i.ool! 

BC 

AB 

2 

0500000000 

1 

13: 

153751  M0 

6 

85 

08003-1732 

21.3 

21 

237+  7 

39 

9 

106 

3 

.85 

.30L 

.40L 

1.00L 

B 

AB 

3600100000 

08003-1930 

22.0 

54 

239+  6 

28 

22 

104 

3 

.25L 

,25L 

.40L 

1.49 

C 

D 

1500000010 

08006-1750 

41.3 

58 

237+  7 

60 

14 

105 

3 

.291 

.25L 

.45 

1.27 

CC 

J CD 

1500000000 

08006-1730 

41.3 

19 

237+  7 

34 

9 

105 

3 

.251 

.25L 

1.17 

2.62 

CC 

F AA 

2500100000 

08007-1132 

43.7 

6 

232+10 

35 

8 

105 

3 

.73 

.33 

40L 

1.00L 

BD 

AC 

1 

0600001000 

‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  08b00m49s-08h09m27s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  08h29m325-08h41m08s  Declination:  -20* — 10° 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


Declination:  -20° — 10‘ 


Right  Ascension:  08h41m33s-08h52m14s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

I 

c 

a 

6 

Coords 

SMJ SMN 

e 

O 

12  fxm 

25  pim 

60  fxm 

100  /xm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m. 

(s) 

(') 

1 b 

(") 

(") 

C) 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  T ype 

n 

Mag 

08415-1546 

33.0 

33 

241  + 16 

38 

8 

108 

3 

.53 

25L 

40L 

1.00L 

c 

AE 

0500010000 

1 

13 

154582  K0 

15 

82 

08416-1310 

40.4 

49 

239+18 

58 

8 

108 

3 

1.05 

.50 

40L 

1.00L 

CD 

AC 

0 

1500000000 

08417-1351 

45.4 

22 

239+17 

63 

10 

108 

3 

26L 

25L 

.67 

1.23: 

cc 

J BB 

0500000000 

08420-1146 

1.4 

35 

238+19 

54 

26 

109 

2 

25L 

.25L 

.40L 

1.19 

c 

D 

2600000000 

08420-1749 

4.7 

30 

243-t- 1 5 

82 

8 

108 

3 

.39 

.251 

.40L 

1.00L 

c 

CE  N 

0600000000 

1 

13 

154594  K2 

39 

83 

08421-1854 

9.8 

0 

244  + 14 

51 

8 

108 

3 

.29 

.25L 

.40L 

1 .01 L 

c 

D 

0500000000 

1 

13 

154597  K0 

4 

83 

08423-  1731 

20.7 

16 

243+15 

56 

10 

108 

3 

.25L 

.25L 

.89 

1.50 

DC 

BB 

0500000000 

08424-1131 

26.6 

31 

237+19 

83 

39 

109 

2 

1.43L 

.25L 

.40L 

1.14 

, E 

J 

3400000010 

08427-  1313 

45.2 

18 

239-18 

44 

5 

108 

3 

1.31 

.33 

40L 

1.00L 

BD 

ACN 

0 

1500000000 

1 

13 

154602  Ml 

16 

82 

08430-1352 

0.7  46 

240-4- 18 

64 

15 

107 

2 

.301 

.381 

.49 

1.36L 

C 

HBD 

0500000000 

08431-1846 

11.8  34 

244+15 

34 

8 

111 

4 

1.00 

.35 

.40L 

1.00L 

BC 

ACMJ 

3 

0500000000 

1 

16 

04236 

22 

1000 

08433-1056 

20.8 

16 

237+19 

55 

9 

107 

3 

.38 

.25L 

.40L 

1.1 1 L 

C 

BK  B 

2500000010 

1 

13 

154608  K7 

11 

90 

08433-1305 

121.7 

58  239-4-18 

65 

8 

110 

2 

.39 

.281 

.40L 

1.00L 

c 

CJ 

0500000000 

1 

13 

154609  K0 

4 

81 

08434-1720 

28.4 

22 

243  — 16 

50 

19 

109 

2 

37L 

.251 

.38 

1.151 

c 

KGB 

1600000000 

1 

10 

M 03-23  003 

116 

08435-1003 

34.3 

35 

236  + 20 

71 

10 

109 

2 

.32 

.25L 

.401 

1.55L 

c 

C 

4300000000 

1 

13 

154612  K0 

5 

75 

08437-1049 

43.2 

26 

237+19 

37 

7 

107 

3 

5.82 

1.54 

40L 

1.00L 

BC 

AAL 

1 

2500000000 

3 

13 

154615  K5 

5 

65 

08437-1937 

44.5 

17 

244  + 14 

52 

14 

108 

3 

34L 

25L 

.53 

1.00L 

c 

C F 

2700000000 

08437-1907 

45.2 

15 

244  — 15 

25 

5 

112 

4 

.32 

1.08 

6.28 

9.76 

DBCC 

DA  A A 

1 

0400001000 

2 

14 

563-  G 19  SB 

4 

08437-1038 

45.2 

46 

237  + 20 

24 

6 

107 

3 

17.62 

5.13 

.90 

1.02L 

BBC 

AABE 

0 

2500000100 

18 

3 

13 

154616  MB 

5 

73 

08438-1510 

49.1 

25 

241+17 

25 

8 

108 

3 

.25L 

.64 

4.30 

5.81 

CCC 

BAA 

1201000000 

08440-1321 

1.0 

53 

239+18 

34 

8 

108 

3 

5.85 

1.33 

.40L 

1.00L 

BC 

AAJ 

0 

0500000000 

3 

13 

154622  G5 

4 

43 

08440-1147 

5.4 

30 

238  + 19 

41 

9 

107 

3 

25L 

.251 

.82 

2.47 

CC 

LBB 

3300000000 

1 

10 

M 02-23-003 

31 

08442-1710 

15.1 

36 

243+16 

69 

7 

108 

3 

.49 

.25L 

.40L 

1.17L 

B 

B 1 G 

1601000000 

08444-1834 

28.6 

26 

244+15 

35 

8 

111 

4 

.92 

.22: 

.40L 

1.00L 

CF 

AC  1 

2 

3600000000 

1 

13 

154628  K0 

2 

65 

08445-1522 

30.1 

14 

241  + 17 

82 

14 

110 

2 

.30 

.26L 

.40L 

1.19L 

C 

FL 

1400000000 

08445-1533 

31.5 

18 

241  + 17 

48 

40 

110 

2 

1.161 

25L 

40L 

.88 

D 

HG 

1400000030 

8 

1 

32 

X0844  - 1 55 

82 

8 

08450-1951 

1.0 

2 

245  + 14 

33 

11 

111 

3 

.25L 

.25L 

1.02 

4.88 

CC 

HLBA 

4400000000 

2 

14 

563-  G 21  Sc 

2 

08450-1652 

1.8 

1 

242  -4-16 

59 

6 

108 

3 

.79 

36L 

40L 

1.00L 

B 

AG 

2600000000 

1 

13 

154636  -+  + + 

20 

65 

08451-1110 

6.3 

53 

238  + 19 

41 

7 

107 

3 

39L 

.25L 

1.17 

2.33 

CC 

M BB 

1500000000 

1 

10 

M — 02  — 23  — 004 

8 

08452-1133 

12.3 

10 

238+19 

34 

31 

16 

2 

1.36L 

.51  L 

.40L 

.81 

D 

D 

1500000000 

08453-1313 

18.4 

50 

239+18 

46 

31 

109 

2 

.25L 

.29L 

.41 L 

1.29 

C 

DC 

2500000110 

08453-1831 

18.5 

39 

244+15 

50 

9 

111 

4 

.56 

25L 

.40L 

1.17L 

B 

BJ 

4600110100 

1 

13 

154640  K0 

17 

85 

08453-1912 

23.0 

26 

244+15 

42 

16 

108 

3 

.571 

25L 

.47 

1.36L 

D 

EE 

0600000000 

08454-1841 

24.8 

37 

244  + 15 

70 

20 

113 

2 

.42L 

25L 

.32 

1.83L 

C 

M E 

4500000000 

08455-1935 

31.6 

45 

245  + 15 

59 

9 

111 

3 

.60 

.25L 

.40L 

1.07L 

B 

B J 

5700000000 

1 

13 

154643  K5 

21 

83 

08455-1019 

32.2 

36 

237  + 20 

36 

33 

107 

2 

25L 

.25L 

.40L 

.93 

C 

H 

3601000130 

8 

08455-1715 

32.6 

53 

243+16 

30 

8 

111 

4 

.98 

.38 

40L 

1.09L 

BC 

AC 

0 

2700000000 

08455-1831 

36.0 

38 

244+15 

61 

30 

107 

2 

73L 

.50L 

.40L 

.93 

D 

E 

4600110100 

08460-1607 

0.4 

40 

242+17 

86 

11 

107 

2 

.38 

.311 

.40L 

1.51  L 

C 

BG 

0601000000 

08460-1850 

4.3 

33 

244  + 15 

41 

8 

110 

3 

1.12 

.31 

.40L 

1.001 

BD 

AB  H 

0 

4600000000 

1 

13 

154645  K2 

4 

81 

08461  1751 

9.3 

10 

243+16 

68 

14 

107 

2 

.25 

.25L 

.40L 

1.76L 

C 

F 

1600010000 

1 

13 

154646  G5 

45 

81 

08461-1837 

10.7 

4 

244  + 15 

30 

12 

110 

3 

.25L 

.25L 

.65 

2.61 

CC 

EBB 

5501000240 

4 

08462-1021 

12.1 

14 

237  + 20 

60 

9 

107 

3 

.26L 

.25L 

.81 

2.04 

CC 

H BB 

2400000000 

08462-1328 

16.4 

54 

240+18 

45 

10 

108 

3 

.34 

.25L 

.401 

1.00L 

D 

CMJ 

2400000000 

1 

13 

154647  K5 

2 

86 

08467  1249 

45.2 

59 

239+19 

78 

15 

107 

2 

.40 

.25L 

.401 

1.40L 

D 

C 

1400000000 

1 

13 

154654  K5 

29 

88 

08468-1720 

51.7 

9 

243+  16 

52 

10 

108 

3 

.34 

.251 

.401 

1 .001 

C 

EN 

2700000010 

08468-1652 

52.4 

59 

243+17 

35 

7 

108 

3 

.33 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

C MM 

3700000000 

1 

13 

154655  M0 

2 

91 

08469-1041 

57.6 

52 

237  + 20 

40 

7 

107 

3 

.87 

.321 

.40L 

1.00L 

C 

AB 

1500010000 

: 1 

13 

154659  K0 

8 

73 

08469-1845 

58.6 

38 

244  + 15 

40 

40 

17 

2 

.25L 

.35L 

.401 

1.16 

D 

C 1 

6600000000 

08470-1049 

2.6 

56 

237  + 20 

48 

7 

107 

3 

.74 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

B 

0500000000 

1 

13 

154661  K2 

5 

76 

08472-1550 

16.2 

42 

242+17 

42 

7 

108 

3 

.49 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

BK 

0500020000 

1 

13 

154664  K5 

5 

83 

08475  1154 

34.1 

32 

239  + 20 

67 

15 

109 

2 

.24 

.25L 

,40L 

1.24L 

C 

FJ 

0400000000 

1 

13 

154668  K 

44 

88 

08476-  1702 

40.0 

58 

243+17 

66 

14 

109 

2 

.30 

.25L 

44L 

1.24L 

E 

C K 

1700000000 

1 

13 

154671  K2 

20 

83 

08477-  1436 

43.7 

20 

241+18 

38 

6 

108 

3 

.68 

.31 L 

.40L 

1.00L 

B 

BJ 

1600000000 

08477-1933 

45.5 

6 

245+15 

66 

15 

108 

3 

29L 

25L 

.52 

1.24L 

C 

DDB 

1700000000 

2 

14 

563  - G 25  SB 

7 

08479-1623 

58.5 

21 

242+17 

20 

7 

111 

4 

.25L 

.49 

2.06 

3.01 

CCC 

BAB 

0500000000 

2 

10 

M - 03  — 23  - 009 

66 

08479-1741 

59.8 

25 

244+16 

39 

8 

109 

3 

.30 

.25L 

40L 

1.12L 

C 

DM  J 

7601010130 

8 

1 

13 

154676  K7 

13 

85 

08481  -1846 

10.9 

16 

244+16 

86 

31 

109 

2 

.27L 

.25L 

.40L 

1.12 

D 

1 G 

5600000000 

08484-1425 

24.2 

29 

241+18 

46 

12 

108 

3 

.25L 

.25L 

.66 

1.39 

CB 

LBB 

1600000000 

08484-1234 

26.0 

6 

239+19 

51 

8 

108 

3 

.58 

.251 

.40L 

1.03L 

B 

BH 

1401000000 

08487-1540 

45.4 

50 

242  + 18 

40 

10 

110 

2 

.23 

.25L 

.40L 

1.03L 

C 

D 

0500000000 

08488-  1722 

48.6 

52 

243+17 

59 

24 

112 

2 

25L 

,65L 

.49L 

1.27 

D 

FGC 

8701000000 

1 

10 

M -03  — 23  — 010 

24 

08490-1925 

4.1 

44 

245+15 

28 

6 

108 

3 

3.00 

1.59 

40L 

1.04L 

BB 

AAL  N 

0 

1 700000000 

08491  -1204 

9.6 

6 

239  + 20 

71 

14 

107 

2 

40L 

.25L 

.50 

1.07 

CC 

BA 

1 500000000 

08491-1512 

10.6 

35 

242+18 

32 

7 

108 

3 

2.33 

.64 

.40L 

1.00L 

BD 

AB  L G 

0 

0500101000 

1 

13 

154691  M0 

10 

82 

08493-1649 

21.8 

1 

243+17 

41 

12 

108 

3 

.25L 

27L 

.84 

1.1 1 L 

C 

1 GBD 

4600000000 

08494-1447 

24.0 

50 

241  + 18 

66 

17 

107 

2 

.25L 

25L 

.33 

1.00L 

F 

DH 

1500000000 

08494-1713 

24.2 

4 

243  + 17 

67 

28 

108 

3 

.25L 

,25L 

40L 

1.42 

D 

NC 

5700000110 

08495-1858 

32.1 

8 

245+16 

30 

6 

110 

3 

2.63 

1.15 

40L 

1.00L 

BC 

AA 

0 

7600000000 

08499-1237 

57.5 

9 

239  + 20 

83 

13 

109 

2 

.30 

25L 

40L 

1.27L 

C 

C 

3400000000 

1 

13 

154701  GO 

7 

68 

08501  1919 

8.0 

58 

245+16 

44 

8 

109 

3 

.39 

25L 

40L 

1.37L 

C 

D 

4700000000 

1 

13 

154703  K5 

10 

86 

08501  -1302 

8.3 

38 

240  + 19 

30 

7 

108 

3 

1.72 

.39 

.40L 

COOL 

BC 

AB 

0 

3500001000 

2 

13 

154704  K0 

1 

62 

08502-1251 

15.7 

46 

240  + 20 

79 

12 

107 

2 

.32 

.37L 

.40L 

1.02L 

C 

DE 

4500000000 

1 

13 

154707  K5 

15 

85 

08503-  1902 

20.1 

15 

245+16 

46 

12 

110 

2 

.36 

25L 

40L 

1.43L 

C 

B F 

7600010000 

08503-1231 

20.3 

20 

239  + 20 

36 

9 

108 

3 

.58 

.25L 

.40L 

1.00L 

c 

BC 

4501000000 

08504-1647 

,25.0 

38 

243+17 

50 

10 

110 

3 

.52 

.25L 

.40L 

1.02L 

B 

B D 

4600101000 

08504-1131 

27.5 

38 

239  + 20 

77 

13 

109 

2 

.30 

.25L 

40L 

1.00L 

F 

B 

0500000000 

1 

13 

154710  G5 

17 

77 

08505-1314 

|31.4 

32 

240+19 

37 

22 

109 

2 

.55L 

.25L 

40L 

2.75 

C 

M E 

3481000130 

8 

1 

32 

X0850-132 

42 

8 

08507-1645 

45.8 

43 

243-17 

29 

10 

110 

3 

1.15 

.32: 

40L 

1 .001 

BF 

AB 

0 

2600101000 

1 

13 

154714  K0 

9 

65 

08508-1101 

49.5 

60 

238  + 21 

66 

8 

108 

3 

.59 

.251 

40L 

1.00L 

B 

BG 

0500000000 

1 

13 

154715  K2 

6 

88 

08508-1627 

51.8 

42 

243+18 

85 

19 

107 

2 

38L 

.251 

.46 

1.17L 

C 

F 

1601000000 

08509-1504 

56.5 

28 

242+18 

41 

11 

111 

4 

.25L 

.16: 

1.40 

2.11 

DBB 

FAB 

0300000100 

08510-  1524 

0.6 

56 

242+  18 

45 

12 

111 

3 

.42 

25L 

.40L 

1 .001 

B 

C 

1400000000 

08510-1319 

3.3 

42 

240-19 

63 

11 

109 

2 

.38 

29L 

40L 

1.12L 

E 

□ G 

3600010000 

08510-1112 

5.9 

10 

238  + 21 

31 

| 7 

108 

3 

2.42 

.55 

.40L 

1.00L 

BC 

ACM 

0 

0500000000 

2 

13 

154719  K5 

9 

78 

08511  -1028 

12.0 

41 

238  + 21 

22 

7 

108 

3 

.25L 

.43 

3.32 

3.81 

CCC 

BAA 

0300000000 

08512-  1232 

14.6 

53 

240  + 20 

37 

13 

108 

3 

.251 

.31  L 

.401 

1.68 

c 

C B 

7500000020 

08513  1442 

22.8 

1 24 

241  + 19 

40 

8 

110 

4 

.41 

.25L 

,40L 

1.00L 

B 

BE 

0501000000 

08516-1502 

37.6  30  i 242+ 19  1 42 

11 

■110 

4 

.44 

.38L 

.40L 

1.00L 

B 

CG 

1400000000 

1 

13 

154726  K2 

14 

88 

08516-1523 

39.5 

46 

242+18 

57 

! 12 

110 

3 

.41 

.25L 

40L 

1.00L 

C 

DG 

2400000000 

1 

13 

154727  K2 

13 

81 

08517-1858 

46.3 

13 

245  + 16 

59 

13 

110 

2 

.23 

49L 

.401 

1 51 L C 

BL 

4600100000 

08518-1249 

48.3 

26 

240  + 20 

24 

6 

108 

3 

7.14 

3.36 

.67 

1.00L 

BDC 

AAC 

9 

6620000000 

1 

16 

04294 

40 

108 

08519  1149 

55.2  26 

239  + 20 

39 

8 

108 

3 

.45 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

BH 

0500000000 

08519-1451 

56.1 

31 

242+19 

23 

6 

110 

4 

2.45 

.93 

40L 

1.00L 

BB 

AA  J 

0 

1 500000000 

08520  1840 

1.9 

20 

245-16 

38 

3 

108 

3 

1.39 

.34 

40L 

1.43L 

BC 

A BNH 

2 

5610000000 

1 

13 

154730  K2 

4 

82 

08521  - 1855 

6.0 

22 

245+16 

49 

28 

111 

2 

.25L 

25L 

40L 

1.96 

D 

B 

3500100000 

08521  -1747 

8.1 

46 

244+17 

44 

10 

109 

3 

.42 

.25L 

40L 

1.02: 

B F 

B D 

6600011010 

08521  -1229 

10.7 

14 

240  + 20 

44 

25 

109 

2 

.25L 

44L 

40L 

1.89 

D 

L D 

7580000030 

08522-  1032 

12.5 

9 

238-21 

57 

17 

108 

2 

.37L 

26L 

.33 

1.14L 

C 

K DC 

0500000000 

08522-1111 

14.2 

11 

239  + 21 

30 

7 

108 

3 ! 5.81 

i 

1.47 

.40L 

1.00L 

BC 

AAF 

0 

0500000000 

2 

13 

154732  K5 

3 

67 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH):  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


232 


Declination:  -20° — 10‘ 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  >xm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  10h40m03*-11h09m06s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  11h09m28s-11h39m36s  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  12h13m13'-12h46m30s 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  13h27m18s-13h51m48s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  13h51m598-14h14m29s  Declination:  -20° — 10° 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  {Si)  at  12,  25,  60,  100  ym;  10)  High  Source  Density  Region. 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /xm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  15h31m15s-15h42m45s  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  15h43m285-15h53m53s  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  16h39In38*-16h43^158,  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  16h43m598-16h47m158  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  16h52"'16‘-16h57m46»  Declination:  -20°— 10° 
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•Confusion  Flags:  6)~9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h13m20"-17h17">35»  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  17h17m37,-17h21m32'  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  17h32m40*-17h35n'00*  Declination:  -20° — 10° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 6 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

6 

O 

12  /xm 

23  /xm 

60  /xm 

100  /Am 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  ef 

(s) 

(") 

1 b 

(") 

O 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  Type  ( ) 

Mag 

17326-1742 

40.4 

35 

8+  8 

45 

6 

92 

3 

.54 

.41: 

.42L 

2.79L 

DF 

CB 

0 

2600020000 

1 

17326-1510 

40.7 

3 

11+  9 

26 

5 

92 

3 

1.18 

1.04 

,40L 

3.09L 

CF 

ABC 

9 

5600000000 

17327-1213 

42.7 

38 

13  + 11 

53 

9 

91 

3 

.40 

36L 

,40L 

2.75L 

C 

D G 

0600100100 

1 

13 

160667  G5 

7 

86 

17327-1417 

42.7 

37 

11+10 

27 

5 

92 

3 

13.24 

4.92 

.69: 

11.75L 

BBE 

A AF 

0 

7502110338 

4 

17327-1556 

44.9 

17 

10+  9 

39 

5 

92 

3 

1.06 

.60 

.40L 

2.50L 

BD 

AB 

0 

6600000000 

17327-1706 

45.6 

22 

9+  8 

67 

24 

93 

2 

.261 

.48L 

.71L 

3.31 

C 

EF  C 

3700000000 

1 

23 

LDN  0261 

298 

17327-1104 

46.9 

19 

14+11 

82 

8 

91 

2 

.49 

.34L 

.431 

2.46L 

c 

CH 

6600000000 

17327-1937 

47.0 

38 

7+  7 

25 

6 

92 

3 

6.52 

5.17 

1.07L 

4.19L 

CF 

A AE 

9 

9602211000 

17327-1414 

47.1 

17 

11+10 

26 

5 

92 

3 

12.24 

5.79 

1.49 

6.39: 

B BCD 

AA  AC 

1 

7501110230 

4 

1 

24 

-10372 

2 

1 

17327-1451 

47.6 

29 

11+  9 

35 

6 

92 

3 

1.18 

.50 

.40L 

2.18L 

BD 

AC  H 

0 

4600000000 

17328-1940 

48.3 

54 

7+  7 

25 

6 

92 

3 

10.56 

6.08 

1.11 

4.84L 

BFD 

AAC 

9 

9600111000 

17328-1849 

49.4 

48 

7+  7 

51 

6 

92 

3 

1.43 

.75 

.46L 

3.92L 

ED 

AB 

o 

5600000000 

17328-1908 

52.0 

50 

7+  7 

23 

10 

92 

3 

.71 

.55: 

.46L 

4.28L 

EF 

CC  K 

9 

9601110010 

17328-1436 

53.2 

46 

11+  9 

49 

5 

92 

3 

2.40 

.62 

.40L 

11.33L 

BF 

AC  K 

0 

4401000008 

1 

13 

160669  K5 

9 

80 

17329-1402 

55.8 

0 

12+10 

75 

18 

92 

3 

.25L 

.55L 

.42L 

3.64 

C 

B KB 

7500000008 

17329-1614 

56.3 

40 

10+  9 

24 

5 

92 

3 

2.37 

1.22 

.41 L 

2.68L 

BC 

AA 

3 

6701200000 

17329-1547 

56.5 

59 

10+  9 

52 

5 

92 

3 

.73 

-34L 

.40L 

3.20L 

B 

BG 

6600000000 

1 

13 

160672  K5 

2 

87 

17329-1831 

57.8 

37 

8+  7 

27 

6 

92 

3 

2.66 

1.21 

46L 

3.81  L 

BC 

AA 

3 

1601000000 

17329-1901 

58.2 

12 

7+  7 

32 

6 

92 

3 

1.08 

.63 

.44  L 

4.47L 

CC 

BCF 

1 

7600000000 

17329-1531 

58.9 

10 

10+  9 

43 

5 

92 

3 

.96 

.291 

.40L 

3.25L 

B 

AE 

5600010000 

17330-1132 

1.7 

53 

14+11 

46 

5 

91 

3 

.98 

.42: 

40L 

2.15L 

BD 

ACG 

2 

4700001000 

17330-1017 

3.7 

28 

15+12 

48 

7 

91 

3 

.41 

.26L 

.40L 

2.04L 

D 

B G 

9602001000 

17330-1035 

4.7 

49 

15  + 11 

38 

30 

91 

3 

,25L 

.28L 

40L 

6.09 

C 

J E 

9502200040 

17330-1337 

5.5 

55 

12+10 

65 

9 

92 

3 

.28L 

.32L 

.93 

2.87L 

C 

KJ  BC 

5600000100 

17331-1618 

10.0 

54 

10+  8 

21 

5 

92 

3 

94.44 

113.76 

22.24 

6.95 

BBCC 

A A A A 

2 

6600100000 

1 

3 

RAFGL  5359 

59 

17331-1033 

10.6 

40 

15+11 

43 

8 

91 

3 

.49 

27L 

.40L 

2.55L 

C 

CHJ  E 

8602200040 

17331-1958 

11.8 

35 

6+  7 

55 

7 

92 

3 

.72 

.58L 

.45L 

25.02L 

F 

AD 

8401100008 

17332-1920 

12.2 

5 

7+  7 

41 

10 

92 

3 

.59 

39L 

.50L 

5.64L 

B 

B 

9501000000 

17332-1507 

15.4 

23 

11+  9 

30 

5 

92 

3 

2.08 

1.11 

.42L 

2.98L 

DC 

AB 

1 

3600000000 

1 

16 

09210 

27 

139 

17332-1554 

15.8 

37 

10+  9 

89 

10 

93 

2 

.31 

68L 

.43L 

3.86L 

F 

BC 

6600000000 

17333-1632 

18.2 

49 

9+  8 

25 

5 

92 

3 

3.18 

.96 

.40L 

2.1 6L 

BD 

AA 

5 

6800000000 

1 

1 

V835  OPH 

5 

3 

17333-1349 

19.2 

33 

12+10 

27 

6 

91 

3 

.46 

.41: 

.40L 

8.98L 

BF 

BE  G 

0 

7400100008 

17333-1954 

20.2 

14 

7+  7 

47 

8 

92 

2 

.54 

.47L 

.44  L 

20.35L 

C 

C K 

7400110008 

17333-1731 

21.0 

10 

9+  8 

66 

13 

92 

2 

.54L 

.76L 

.75 

21.80L 

c 

GD 

9501000008 

17333-1721 

21.4 

44 

9+  8 

37 

6 

92 

3 

10.64 

7.08 

1.23 

14.44L 

BCE 

A A B 

9 

9500000008 

17333-1604 

22.0 

47 

10+  9 

75 

15 

92 

2 

.65L 

87L 

41L 

2.85 

C 

E C 

6701000000 

17333-1034 

22.8 

9 

15  + 11 

33 

20 

92 

2 

,25L 

.38L 

.53L 

5.48 

D 

JC 

7582200030 

17333-1907 

23.0 

52 

7+  7 

46 

6 

92 

3 

.67 

45L 

.40L 

3.18L 

C 

BD 

6601010000 

17333-1128 

23.6 

27 

14  + 11 

60 

9 

91 

2 

.39 

32L 

.44  L 

3.24L 

C 

D 

5600000000 

17334-1258 

26.9 

26 

13+10 

48 

6 

91 

3 

.53 

.42L 

.40L 

2.72L 

D 

BB 

3600000000 

17334-1612 

27.4 

51 

10+  8 

89 

21 

92 

3 

.261 

.39L 

.53L 

3.60 

C 

1 B 

7700010000 

17334-1527 

29.8 

18 

10+  9 

53 

6 

92 

3 

1.85 

.46: 

.40  L 

2.32L 

BF 

AB 

6 

4601010000 

1 

13 

160680  K5 

2 

86 

17335-1352 

30.9 

23 

12  + 10 

70 

22 

91 

3 

■25L 

.51 L 

.51 L 

4.24 

D 

MDD 

7501100008 

17335-1210 

31.7 

60 

13  + 11 

24 

10 

91 

3 

.25L 

.43L 

.73 

5.10 

DC 

LEEB 

0580000200 

4 

17335-1704 

31.9 

38 

9+  8 

39 

6 

92 

3 

1.00 

.32L 

.40L 

17.15L 

B 

B 

6502100138 

8 

1 

23 

LDN  0261 

562 

17336-1238 

37.1 

54 

13+10 

45 

7 

91 

3 

.41 

26L 

40L 

2.86L 

B 

B 

1601000000 

17336-1919 

38.4 

18 

7+  7 

80 

13 

93 

2 

.35 

.41 L 

1.22L 

13.53L 

F 

E L 

9400000008 

17336-1734 

40.4 

29 

9+  8 

87 

12 

92 

2 

.38 

-47L 

.54  L 

15.64L 

C 

B 

9401000008 

17337-1753 

45.0 

56 

8+  8 

56 

5 

92 

3 

.93 

.34L 

.40L 

2.44  L 

B 

AL 

4701100200 

17337-1903 

46.5 

44 

7+  7 

65 

8 

92 

3 

.75 

.40L 

.63L 

18.78L 

B 

B t G 

5400000008 

17338-1204 

49.7 

53 

13  + 11 

46 

11 

91 

3 

25L 

.27L 

.71 

4.23 

CC 

EB 

0500120200 

5 

17338-1951 

53.3 

56 

7+  6 

105 

16 

92 

2 

.34 

.41 L 

.58L 

7.63L 

C 

F 

4600000000 

17339-1538 

54.2 

55 

10+  9 

29 

5 

92 

3 

1.61 

.52L 

.43L 

2.45L 

B 

AD 

3601000000 

17339-1608 

54.8 

33 

10+  8 

47 

6 

92 

3 

.58 

.47: 

.47L 

2.87L 

CF 

BDL 

3 

7700120000 

17339-1758 

56.1 

18 

8+  7 

24 

20 

92 

3 

.82L 

.39L 

.59: 

3.40 

DC 

J HED 

4601200200 

17339-1833 

56.7 

55 

8+  7 

30 

8 

92 

3 

.80 

.46L 

.43  L 

3.05L 

B 

BGJ 

1701000000 

17339-1524 

57.1 

50 

10+  9 

30 

5 

92 

3 

3.21 

2.57 

.55: 

2.42L 

BEF 

AACI 

9 

2601000000 

17340-1203 

0.9 

25 

13+11 

43 

6 

91 

3 

1.46 

.31: 

.40L 

2.37L 

BE 

AC 

0 

0600120200 

5 

1 

13 

160688  K2 

3 

85 

17340-1746 

1.2 

23 

8+  8 

40 

19 

92 

3 

.27L 

.35L 

.63L 

5.26 

E 

DC 

5600000338 

4 

17340-1413 

2.1 

58 

11+  9 

1 59 

7 

91 

3 

.55 

.33: 

.42L 

13.38L 

CE 

BD 

0 

4400000008 

17340-1009 

2.3 

53 

15  + 12 

57 

7 

91 

3 

.50 

.34L 

.40L 

2.39L 

D 

BF  L 

9600010000 

17340-1700 

3.3 

14 

9+  8 

i 61 

8 

92 

3 

.79 

•56L 

.40L 

16.71L 

C 

BC 

7502000008 

17340-1651 

4.5 

21 

9+  8 

i 61 

7 

92 

3 

1.22 

.47: 

.40L 

10.26L 

BE 

ACDE 

0 

6601000008 

17340-1321 

5.3 

5 

12  + 10 

64 

15 

91 

3 

.30U 

.34L 

.80 

4.67 

CC 

NDDE 

3580000220 

C 

1 

32 

XI 734 -133 

66 

12 

17341-1129 

8.3 

0 

14  + 11 

! 85 

13 

92 

2 

.31 

.57L 

.41 L 

2.44L 

F 

EM  G 

3602000000 

17341-1757 

8.4 

6 

8+  7 

41 

7 

92 

3 

1.22 

.70 

.41 L 

3.74: 

EE  C 

AB  L D 

7 

4682100100 

17341-1907 

8.4 

37 

7+  7 

28 

7 

92 

3 

2.85 

1.54 

.61 L 

18.83L 

BC 

ABD 

0 

7401000008 

17341-1842 

9.5 

60 

8+  7 

88 

! 10 

92 

2 

.44 

.53L 

.48L 

5.1 6L 

C 

CF 

1600100000 

17341-1604 

9.7 

40 

10+  8 

75 

1 25 

92 

3 

.44  L 

.63L 

.50L 

6.23 

c 

L EF  D 

5601110000 

17341-1508 

10.4 

35 

11+  9 

70 

17 

92 

3 

.27L 

.26L 

.65L 

3.10 

D 

HD 

1600000000 

17342-1550 

12.4 

19 

10+  9 

29 

7 

92 

3 

1.10 

.72 

.40L 

2.88L 

FF 

AB 

9 

4600000000 

17342-1851 

13.5 

33 

8+  7 

46 

8 

92 

2 

.79 

.47L 

.45L 

15.64L 

C 

BE 

3502000008 

17342-1714 

14.3 

5 

9+  8 

25 

16 

92 

! 3 

.39L 

33L 

.67 

17.78L 

C 

CDC 

7300000008 

17342-1946 

16.4 

50 

7+  6 

73 

13 

92 

3 

.30L 

.40L 

.85 

7.12 

FC 

FB 

9600100008 

17342-1424 

17.9 

41 

11+  9 

57 

18 

92 

2 

.27  L 

.50L 

.40L 

3.49 

D 

D H 

9600000000 

17343-1213 

21.0 

36 

13  + 10 

22 

6 

91 

3 

1.04 

.40: 

.40L 

1.99L 

BF 

AD 

0 

0600100000 

17343-1354 

23.7 

55 

12+  9 

75 

13 

91 

3 

.25L 

.37L 

.66L 

4.21 

C 

HKCB 

9500000000 

17344-1248 

25.0 

35 

13  + 10 

40 

6 

91 

3 

1.03 

.52 

.40L 

2.53L 

BD 

AA 

1 

1500000000 

17344  — 1844 

25.5 

56 

8+  7 

28 

6 

92 

3 

.30L 

1.24 

3.35 

4.11L 

CC 

F AA 

1600200000 

2 

14 

588  — PN  11  PI 

7 

17344-1209 

28.0 

41 

13  + 10 

45 

6 

91 

3 

.72 

.32: 

.40L 

2.42L 

BD 

BC  F 

0 

0600110000 

17344-1432 

28.4 

30 

11+  9 

54 

7 

91 

3 

.60 

.45L 

.40L 

3.13L 

C 

AE 

7601000000 

17344-1619 

29.7 

27 

10+  8 

30 

7 

92 

3 

14.14 

6.95 

1.49 

2.85L 

BBC 

AAA 

1 

7700000000 

14 

3 

3 

RAFGL  1990S 

23 

13 

17345-1905 

32.7 

18 

7+  7 

42 

5 

92 

3 

1.98 

1.08 

.63L 

25.10L 

DD 

ABE 

2 

5401000008 

17345-1945 

34.4 

19 

7+  6 

52 

10 

92 

2 

.54 

.38: 

.50L 

22.72L 

CE 

AD 

0 

9400101008 

17345-1758 

35.7 

20 

8+  7 

56 

7 

92 

3 

.69 

.41: 

.40L 

4.06L 

CF 

OBJ 

5 

4601000000 

17346-1842 

39.8 

14 

8+  7 

49 

7 

92 

3 1 

.49 

.34L  | 

.50L 

3.78L 

B 

C E 

1600100000 

17346-1747 

40.4 

6 

9+  7 

39 

17 

92 

2 

.31 L 

1.1 1 L 1 

.83 

6.41  L 

C 

EDH 

4500100438 

4 

17347-1522 

42.9 

11  : 

11+  9 

45 

7 

92 

3! 

2.99 

.69  , 

.61 L 

3.04L 

BD 

ABE 

0 

1601001000 

5 ■ 

13 

160700  A5 

4 

36 

17347-1532 

44.1 

33 

10+  9 

32 

8 

92 

3 

.56 

.38L  1 

.40L 

2.80L 

D 

Cl 

1601010000 

2 

13 

160701  A5 

4 

59 

17347-1938 

44.4 

1 

7+  6 

93 

23 

92 

2 

56L 

• 48L; 

.64  L 

6.49 

D 

H B 

7600000008 

17347-1818 

45.2 

55 

8+  7 

46 

6 

92 

3 

1.12 

.70L 

.48L 

3.76L 

B 

ACGD 

2600100000 

17347-1547 

45.2 

55 

10+  8 

56 

7 

92 

3 

.99 

38L 

.45L 

2.83  L 

B 

A 1 

4601000000 

1 

13 

160703  K2 

15 

90 

17347-1913 

46.5 

19 

7+  7 

64 

7 

92 

3 

.92 

.73L 

.40  L 

21.54L 

C 

BG 

7401010008 

17347-1352 

47.1 

26 

12+  9 

38 

6 

91 

3 

11.05 

9.66 

1.46 

2.78L 

CCE 

AAAE 

9 

8500000000 

17347-1709 

47.1 

24 

9+  8 

35 

6 

92 

3 

.49 

.37 

.40L 

23.98L 

BE 

CC 

0 

5300100008 

17348-1946 

53.6 

31 

7+  6 

41 

7 

92 

3 

1.35 

.79 

.53L 

17.96L 

CC 

AB 

2 

7501001008 

17349-1642 

55.4 

42 

9+  8 

38 

10 

92 

2 

.47 

.41 L 

.46L 

4.15L 

F 

E 

5600100000 

17349-1426 

58.7 

51 

11+9 

40 

13 

91 

3 

25L 

.32L 

.99 

5.63: 

CC 

DDC 

6500000130 

8 

17349-1650 

59.6 

13 

9+  8 

52 

7 

92 

3 

.59 

.30L 

.40L 

13.50L 

B 

C L 

4500110008 

17350-1709 

0.2 

5 

9+  8 

62 

8 

92 

2 

.44 

-52L 

.42L 

17.45L 

F 

BH 

4300200008 

‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  17h35m00*-17h37m001, 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  17h37m008-17h38rn53* 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  17h38m538-17h40m47B 
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Right  Ascension:  17h44n,08*-17h45n'35'  Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  17h45m35‘-17h47m23* 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h48m518-17h50m138  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  17h52m53'-17h53m53'  Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  |im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -20° — 10‘ 
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Right  Ascension:  17h55m01!-17h56m108  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  17h56m10,-17h57m188 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  17h57m18*-17h58m298 
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Declination:  -20° — 10‘ 
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Declination:  -20° — 10‘ 


Right  Ascension:  18h01m428-18h02m398 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  p.m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h05"'28*-18h06ra15'  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10‘ 


Right  Ascension:  18h06ra158-18h07m02‘ 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /*m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h07'“44'-18h08m34’  Declination:  -20° — 10° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 6 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12 

25  p.m 

60  fim 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  « ' 

(s) 

(") 

1 b 

(") 

(") 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Hags* 

S 

2 

* 

T 

Name  Type  ( ) 

Mag 

18077-1842 

44.0 

30 

12+  0 

47 

7 

89 

3 

1.91 

4.101 

19.16L 

345.80L 

C 

BC 

860131330F 

2 

1 

39 

LMH  17 

119 

408 

18077-1356 

45.4 

17 

16+  2 

35 

7 

88 

3 

6.03 

5.61 

14.43L 

146.24L 

BC 

AA  C 

0 

750120021 F 

18077-1528 

45.9 

5 

15+  2 

26 

11 

88 

3 

1.12 

.71L 

5.25L 

65.00L 

D 

BB 

0600320101 

1 

18077-1350 

47.5 

54 

16+  3 

52 

11 

88 

3 

.39L 

.73 

7.51 

34.62L 

FC 

F DC 

6702212510 

18077-1839 

47.9 

30 

12+  0 

51 

8 

89 

3 

1.65 

3.59L 

12.79 

430.03L 

C D 

BBB 

950241331 F 

18078-1524 

49.7 

54 

15+  2 

81 

8 

88 

3 

2.07L 

.78 

5.15L 

42.21  L 

D 

ABI 

0 

0700432001 

1 

18078-1735 

50.8 

50 

13+  1 

26 

7 

89 

3 

13.26 

31.41 

116.74: 

582.97 

CCFD 

AAEC 

2 

653125433F 

E 

2 

3 

RAFGL  6944S 

66 

18078-1137 

51.0 

17 

18+  4 

58 

9 

88 

2 

.45 

.46L 

2.06L 

30.97L 

C 

BM  E 

5602112228 

18078-1353 

51.2 

0 

16+  2 

23 

7 

88 

3 

9.87 

4.41 

3.78L 

34.73L 

BF 

AA 

9 

6702202300 

18078-1928 

51.3 

23 

11-0 

19 

6 

89 

3 

3.11 

18.66 

101.24 

294.06 

CCDE 

BABC 

1 

86C224333F 

2 

1 

32 

XI 807 -194 

35 

2 

18078-1323 

51.6 

11 

16+  3 

55 

8 

88 

3 

.65 

.431 

3.97L 

32.26L 

C 

BB 

5601111110 

18078-1919 

51.9 

35 

11-0 

45 

7 

89 

3 

1.98 

3.78 

15.60L 

386.66L 

FD 

A AF 

9 

961 341 01 OF 

18078-1626 

52.0 

56 

14+  1 

21 

7 

88 

3 

2.70 

1.45: 

6.93L 

94.21  L 

CF 

ABFC 

7 

3600423211 

18078-1640 

52.2 

5 

14+  1 

24 

7 

88 

3 

6.18 

5.53 

7.27L 

89.43L 

CE 

AA 

0 

5601111101 

18078-1544 

53.6 

16 

14+  2 

25 

8 

88 

3 

2.46 

1.34 

5.87L 

56.31  L 

DC 

AB 

0 

0602002101 

2 

18078-1744 

53.7 

53 

13+  1 

23 

7 

89 

3 

2.27 

2.99L 

19.06: 

176.10: 

D FD 

ABED 

770221 130F 

18079-1708 

54.5 

57 

13+  1 

61 

9 

88 

2 

2.05 

2.18L 

25.07L 

508.92L 

D 

BB  1 

650212130F 

18079-1819 

54.5 

43 

12+  0 

49 

7 

89 

3 

2.32 

2.19: 

22.18L 

460.95L 

CD 

AA  D 

0 

950230262F 

18079-1756 

54.9 

33 

12+  1 

29 

7 

89 

3I 

10.74 

252.57 

1417.74 

2380.38 

C8EF 

AAA  A 

6 

94A213121 F 

1 

3 

RAFGL  5449 

87 

18079-1948 

55.4 

40 

11-0 

81 

11 

89 

2 

2.09 

4.45L 

72.22L 

239.98L 

D 

D 

97045771  OF 

18079-1212 

56.9 

24 

17+  3 

45 

8 

88 

3 

.58 

.37L 

3.04L 

105.23L 

B 

B 

7502000108 

18079-1119 

57.7 

29 

18+  4 

31 

7 

88 

3 

.95 

.90 

2.49L 

89.73L 

CC 

ABC 

5 

8500100118 

i 

18079-1521 

57.9 

11 

15+  2 

39 

7 

88 

3 

1.97 

1.28 

5.12L 

41.85L  CC 

AA 

3 

0700255001 

1 

18079-1102 

58.1 

1 

18+  4 

20 

7 

88 

3 

2.88 

.60L 

2.15L 

76.42L 

B 

AB 

8602011118 

1 13 

161147  K2 

6 

75 

18079-1810 

58.1 

50 

12+  0 

26 

7 

89 

3 

115.90 

106.04 

31.31: 

430. 53 L CCE 

AAA 

7 

961 400200 F 

18079-1852 

58.4 

54 

12+  0 

50 

7 

89 

3 

13.78 

132.13L 

163.66L 

381. 82L  B 

AA 

0 

5600321 20F 

1 24 

-20441 

4 

1 

18079-1631 

58.7 

26 

14+  1 

55 

8 

88 

3 

1.77 

.96 

7.86L 

84.66L  CC 

AA 

0 

3600301211 

18079-1432 

59.0 

21 

15+  2 

19 

8 

88 

3 

.99 

1.92L 

8.17L 

83.79: 

D D 

CGGE 

76823 1243F 

8 

18079-1457 

59.1 

56 

15+  2 

34 

8 

88 

3 

1.18 

1.31 

6.01  L 

39.94L  EF 

BAE 

9 

0701122511 

i 4 

18079-1627 

59.4 

29 

14+  1 

24 

9 

88 

3 

2.70L 

1.18: 

12.61 

82.53L 

ED 

EDEF 

0 

3600422211 

18079-1843 

59.6 

51 

12+  0 

86 

11 

89 

2 

5.02L 

1.381 

10.67 

426, 92 L 

D 

BB 

760121000F 

18080-1156 

0.5 

24 

18+  3 

62 

8 

88 

3 

.64 

.60 

2.87L 

98.57L  BD 

BB 

0 

8401000008 

18080-1804 

0.6 

22 

12+  0 

21 

8 

89 

3 

3.50L 

13.83: 

121.50 

474.54 

CDF 

J E DC 

0 

968204431 F 

1 

21 

12.313 

8 

18080-1429 

0.8 

56 

15+  2 

36 

12 

88 

2 

.73 

1.77L 

15.44L 

169.57L 

F 

C 

75021 11 33F 

8 

18080-1834 

0.9 

31 

12+  0 

76 

9 

89 

2 

1.71 

3.51  L 

27.39L 

518.24L 

D 

C 

950230231 F 

18080-1634 

1.3 

55 

14+  1 

39 

11 

88 

3 

1.05 

1.05L 

7.98L 

101.78L 

D 

B 1 

4601200001 

18080-1300 

1.8 

7 

17+  3 

52 

10 

88 

2 

.43 

.50L 

3.73L 

39.92L 

C 

CEGI 

3601010110 

18080-1340 

4.1 

34 

16+  3 

35 

7 

88 

3 

2.01 

1.21 

2.63L 

38.01  L 

CE 

AA 

9 

6602100100 

18080-1950 

4.6  22 

11-0 

27 

10 

89 

3 

3.91  L 

8.41: 

72.22 

509.32L 

CE 

BC 

96034030 IF 

18080-1144 

4.7 

7 

18+  3 

65 

12 

88 

2 

.43L 

.35L 

3.18 

97.84L 

E 

1 BD 

5400010118 

18080-1524 

5.6 

6 

15+  2 

28 

7 

88 

3 

2.07L 

1.41 

5.00L 

49.69L 

c 

BBC 

0 

0721243001 

1 

18081-1244 

6.01 

35 

17+  3 

33 

7 

88 

3 

1.76 

.78 

3.37L 

123.91  L BC 

ABF 

1 

5501011108 

18081-1624 

6.6 

28 

14+  1 

43 

8 

88 

3 

2.85 

1.55 

5.58L 

80.63L  DC 

AB 

2 

36003221 1 1 

18081-1609 

6.9 

5 

14+  1 

45 

8 

88 

3 

2.73L 

1.37 

5.42L 

71.97L 

C 

AAI  D 

1 

3521210211 

4 

18081-1936 

7.1 

52 

11-0 

37 

9 

89 

3 

4.72L 

4.07L 

52.62 

287.25: 

DF 

BAB  F 

968300030F 

18081-1740 

7.3  37 

13+  1 

50 

7 

89 

3 

3.78 

2.35 

31.47L 

582.97L 

ED 

AA 

3 

650436260F 

6 

18081-1925 

7.4  30 

11-0 

20 

7 

89 

3 

2.79 

1.61L 

101.24L 

453.87L 

C 

ABH 

960133243F 

2 

1 

39 

SG  011.2-00.3 

120 

408 

18081-1125 

7.6 

3 

18+  4 

76 

10 

88 

2 

.43L 

1.08 

2.51  L 

96.60L 

D 

HBG 

7403100108 

18081-1435 

7.7 

53 

15+  2 

31 

9 

88 

3 

2.50L 

1.30L 

7.51 

234.97L 

D 

FFC 

650231 343 F 

8 

18081-1507 

8.0 

52 

15+  2 

54 

8 

88 

2 

.86 

63L 

6.36L 

47.85L 

D 

BE 

0700000001 

18081-1536 

8.3 

22 

14+  2 

54 

8 

88 

3 

.98 

.71 L 

5.1 3L 

48.95L 

C 

BC 

0702111311 

18081-1820 

8.3 

46 

12+  0 

40 

9 

89 

3 

4.31L 

2.53 

21.88 

378. 00L 

EE 

AB 

950333242F 

1 

18081-1451 

8.6 

47 

15+  2 

19 

6 

88 

3 

7.88 

6.70 

17.53L 

173.52L 

FF 

AAF 

9 

5601 10000F 

18081-1944 

9.2 

31 

11-0 

43 

7 

89 

3 

4.00 

5.15 

28.33L 

447.90L 

DD 

AA 

0 

962555332F 

18081-1822 

9.4 

56 

12+  0 

41 

7 

89 

3 

3.51 

4.62 

26.19L 

374.89L 

DF 

AA 

9 

950343393F 

1 

18081-1229 

10.0 

22 

17+  3 

27 

13 

88 

3 

.33L 

.38L 

4.16 

52.45: 

DD 

FGGE 

7600001128 

18081-1858 

10.5 

55 

12-  0 

26 

7 

89 

3 

2.48 

1.80 

51.96L 

305.30: 

DE  E 

BBJ  D 

7 

768353334F 

8 

1 

32 

X1808-189A 

120 

8 

18081-1716 

11.0 

21 

13+  1 

29 

8 

88 

3 

1.75 

1.31: 

26.39L 

403.25L 

DF 

BCD 

1 

66040 1343F 

A 

18081-1649 

11.3 

4 

13+  1 

25 

7 

88 

3 

1.70 

1.25 

5.841 

91.46L 

CC 

AB  KE 

0 

4701001311 

1 

23 

LDN  0333 

173 

18081-1745 

11.5 

5 

13+  1 

30 

8 

88 

3 

4.47L 

2.60 

34.16L 

605. 90L 

D 

HAFD 

850522130F 

18081-1335 

11.8 

7 

16+  3 

48 

7 

88 

3 

.82 

.40: 

3.88  L 

42.24L 

BE 

ACE 

0 

7501110200 

18081-1408 

11.8 

43 

16+  2 

36 

6 

88 

3 

1.90 

.90 

16.97L 

182.25L 

CD 

AA 

0 

95010001  IF 

18081-1553 

11.8 

43 

14+  1 

45 

7 

88 

3 

1.30 

.70L 

6.30L 

61.84L 

C 

A 

2602211001 

18082-1555 

13.2 

55 

14+  1 

25 

7 

88 

3 

2.50 

2.06 

5.28L 

62.61  L 

DD 

BA 

3 

2612211001 

18082-1613 

13.2 

48 

14+  1 

51 

7 

88 

3 

1.39 

.65: 

5.47L 

75.59L 

CE 

AA 

1 

3801200321 

4 

18082-1854 

13.7 

30 

12-  0 

23 

7 

89 

3 

7.18 

15.68L 

49.27L 

357.94L 

C 

BBC 

0 

662151220F 

18082-1534 

14.9 

26 

15+  2 

20 

6 

88 

3 

2.09 

1.60 

9.34: 

50.88 L 

CDE 

A A DG 

8 

0702211311 

4 

18082-1204 

15.2 

57 

18+  3 

22 

6 

88 

3 

2.80 

2.14 

2.55L 

121.71L 

CF 

AA 

9 

8601110108 

18082-1826 

15.3 

55 

12+  0 

31 

7 

89 

3 

1.54L 

2.93 

22.05: 

352.34L 

CD 

BADD 

9601 431 73F 

1 

18082-1907 

16.6 

56 

11-0 

21 

7 

89 

3 

20.10 

17.48 

21.78L 

382.05L 

CC 

AA 

9 

860220020F 

18082-1135 

17.3 

13 

18+  4 

36 

10 

88 

3 

.40L 

.34L 

5.04 

25.20L 

c 

FCCB 

9602000220 

18082-1453 

17.6 

43 

15+  2 

45 

10 

89 

2 

.68 

2.28L 

28.05L 

309.87L 

E 

BD 

4501 10000F 

18082-1836 

17.9 

23 

12+  0 

64 

10 

89 

2 

1.82 

4.12L 

24.71  L 

338.52L 

D 

A 

960140230F 

18083-1900 

20.6 

22 

12-  0 

21 

7 

89 

3 

2.10 

2.53 

43.37L 

268. 76L 

FF 

ABI  E 

9 

660352474F 

8 

1 

32 

X1808-189A 

48 

8 

18083-1703 

21.6 

15 

13+  1 

23 

6 

88 

3 

3.01 

5.08 

22.14L 

379.88L 

ED 

AADC 

9 

360100120F 

18083-1116 

23.0 

56 

18+  4 

46 

13 

87 

2 

.42L 

32L 

3.58 

24.56L 

C 

F FB 

9601000110 

18083-1029 

23.0 

6 

19+  4 

62 

10 

88 

2 

.98 

68L 

1.80L 

21.53L 

C 

BB 

3601000000 

18083-1351 

23.1 

44 

16+  2 

86 

12 

89 

2 

.66 

.55L 

6.39L 

80.68L 

C 

B 

6601011300 

18083-1856 

23.6 

59 

12-  0 

28 

6 

89 

3 

6.39 

5.77 

18.98L 

277.1 1L 

FE 

AA  C 

9 

568242354F 

8 

18084-1516 

24.9 

42 

15+  2 

19 

8 

88 

3 

1.09L 

1.45L 

13.57 

91.36 

CC 

HDCD 

7 

3600033323 

7 

1 

32 

XI 808  — 152 

116 

7 

18084-1904 

24.9 

30 

11-0 

33 

10 

89 

2 

32.97 

27.85 

44.64L 

234.60L 

BC 

AAFM 

0 

7702601 42F 

18084-1000 

25.4 

11 

19+  4 

20 

7 

86 

3 

5.31 

2.17 

.67L 

15.38L 

CD 

AA 

9 

3700000100 

18084-1022 

25.5 

24 

19+  4 

23 

10 

88 

3 

.72 

.33L 

1.82L 

18.84L 

D 

AK 

2700000000 

18084-1641 

25.7 

19 

14+  1 

30 

6 

88 

3 

1.40 

.97 

7.74L 

81.15L 

DD 

ACFE 

1 

5801212201 

1 8084  - 1 522 

25.8 

59 

15+  2 

57 

9 

89 

2 

1.01 

1.90L 

6.72L 

88.1 7L 

D 

B 

3601032003 

1 

18084-1946 

26.3 

37 

11-0 

27 

7 

89 

3 

16.82 

12.76L 

22.47L 

530. 86 L 

B 

AA  D 

0 

952445944F 

18084-1601 

27.1 

27 

14+  1 

27 

6 

88 

3 

5.38 

2.35 

3.60L 

86.67L 

CC 

AA 

8 

2501200001 

18084-1235 

29.1 

30 

17+  3 

31 

7 

88 

3 

1.77 

1.02 

3.381 

141.94L 

EE 

A A HE 

9 

6401011118 

18084  — 1737 

29.2 

21 

13+  1 

71 

10 

89 

2 

3.53L 

1.67 

19.79L 

171.69L 

F 

F BE  F 

670645332F 

4 

18085-1714 

30.3 

3 

13+  1 

23 

8 

88 

3 

9.22L 

5.20L 

22.00 

205.36 

FD 

CCCC 

660322333F 

A 

1 

32 

XI 808 -172 

44 

10 

18085—1016 

31.5 

9 

19+  4 

54 

9 

88 

3 

.47 

.34L 

1.52L 

25.29L 

C 

D 

3601000000 

1 8085  - 1 832 

31.7 

27 

12+  0 

25 

6 

89 

3 

28.18 

26.20 

16.42L 

282.61  L 

CC 

A AG 

6 

9641 401 40F 

24 

1 8085  - 1 538 

31  9 

18 

15+  1 

40 

7 

88 

3 

1.62 

1.09L 

6.16L 

59.2 1L 

C 

A C 

4711211113 

1 8085  - 1 646 

32  0 

39 

14+  1 

40 

8 

88 

3 

2.69L 

1.37 

30.18 

92.58L 

FC 

BAAD 

4702323311 

1 

23 

LDN  0333 

503 

18085-1744 

32.0 

20 

13+  0 

45 

9 

89 

3 

1.71: 

1.28 

30.62L 

278.87: 

DF  D 

BCHC 

0 

860331 030F 

1 8085  - 1 036 

32.2 

28 

19+  4 

30 

7 

86 

3 

2.32 

.98 

90L 

21.18L 

BC 

A A 

0 

3603000000 

1 8085  - 1 209 

32.2 

24 

18+  3 

25 

14 

88 

3 

.37L 

.40L 

4.69 

43.33: 

CD 

HFFD 

6700200118 

18085- 1049 

32.5 

5 

19+  4 

21 

7 

88 

3 

4.75 

3.02 

1.15L 

23.20L 

BB 

AAB 

0 

3700000000 

18085-1741 

34.6 

34 

13+  0 

27 

9 

89 

2 

1.44 

1.90: 

61.78L 

407.67L 

FF 

BDL 

0 

860321 030F 

18085-1559 

34.9 

38 

14+  1 

37 

7 

88 

3 

1.46 

1.68 

5.90L 

60.75L 

DF 

BA 

9 

2601101001 







•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


300 


Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h08m358-18h09m169 


Position  (1950) 

P 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Uncertaintv 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 6 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

o 

12 

25  jim 

60  ^im 

100  p,m 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o / 

(s) 

(") 

1 b 

o 

o 

O 

N: 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

! # 

T 

Name  Type  (") 

Mag 

18085-1933 

35.0 

23 

11-  0 1 

25 

7 

89 

7] 

2.23 

4.63L 

852.55L 

656.93L 

D 

B DB 

r 

950325433F 

r 

f 

18085-1936 

35.3 

22 

11-  0 1 

33 

7 1 

89 

3 

8.58  1 

4.58: 

24.15L 

310.51L 

BE 

AA 

i ° 

96022101 IF 

1 

18085-1931 

35.8 

23 

11-0 

18 

6 

89 

3 

10.74 

128.74 

852.55 

2088.18: 

BBEE 

A A A A 

0 

948325633F 

3 

3 

RAFGL  5450 

1 31 

18085-1924 

36.0 

39 

11-0 

40 

7 

89 

3 

3.80L 

3.25 

22.37L 

286.08L 

D 

A 

760210310F 

18086-1210 

36.4 

58 

18+  3 

33 

6 

88 

3 

5.42 

3.38 

3.14L 

135.68L 

BC 

AA  E 

7 

6401100118 

18086-1551 

36.9 

4 

14+  1 

25 

7 

88 

3 

2.94 

1.39 

5.01  L 

60.50L 

CD 

AA 

1 

5602200003 

18086-1842 

36.9 

23 

12-  0 

29 

7 

89 

3 

3.12 

1.40: 

27.52  L 

1710.23L 

CF 

AA 

6 

841353332F 

A 

18086-1846 

37.0 

13 

12-  0 

17 

8 

89 

2 

2.84 

6.24 

180.54: 

830.11 

DDE  F 

B B DC 

0 

850354433F 

A 

4 

20 

G 11.789 

92 

18086-1246 

37.0 

49 

17+  3 

24 

7 

88 

3 

.93 

58L 

4.38L 

1 29.51  L 

B 

AD 

4400110008 

18086-1840 

37.2 

20 

12+  0 

25 

6 

89 

3 

11.49 

11.18L 

27.52 

1710.23L 

B D 

AAB 

! 4 

940364320F 

2 

18086-1909 

37.4 

60 

' 11-  0 

35 

6 

89 

3 

1.75 

2.56 

21.09L 

245.48L 

CD 

AA  J 

1 

57023001 OF 

18086-1414 

37.7 

27 

16+  2 

23 

14 

88 

2 

4.99L 

3.72L 

6.89 

302.70L 

E 

DDCB 

7501 1321  IF 

1 

18086-1107 

38.2 

6 

18+  4 

91 

8 

88 

3 

.44 

.40L 

2.28L 

25.86L 

C 

BD 

9703010110 

18086-1249 

38.7 

56 

17+  3 

44 

7 

88 

3 

1.25 

.79 

3.73L 

156.46L 

CF 

BB 

9 

4401110108 

18086-1834 

39.1 

55 

12+  0 

34 

7 

89 

3 

5.67 

2.00 

11 80.31  L 

1710.23L 

FE 

AA 

0 

941 2524 50F 

2 

18086-1401 

39.8 

10 

16+  2 

32 

7 

88 

3 

3.73 

2.83 

16.88L 

244.05L 

BC 

A A D 

5 

950322232F 

18086-1814 

39.9 

53 

12+  0 

36 

7 

81 

3 

1.86: 

1.60: 

14.05 

378.21L 

DFD 

B E CD 

0 

950240002F 

18086-1547 

40.0 

15 

14+  1 

67 

7 

88 

3 

1.63 

.87: 

4.84L 

60.11L 

CD 

AB 

0 

5600200003 

18086-1608 

40.0 

38 

14+  1 

41 

7 

88 

3 

2.73L 

1.73 

6.23L 

61.64L 

D 

AA 

0 

3610111201 

4 

18086-1645 

40.3 

5 

14+  1 

55 

10 

89 

2 

1.48 

1.60L 

6.46L 

124.31  L 

D 

BH 

5702323311 

18086-1540 

40.8 

40 

14+  1 

42 

7 

88 

3 

1.94 

1.49 

5.40: 

59.45L 

CF  C 

AAA 

0 

4700232003 

1 

18086-1712 

41.5 

47 

13+  1 

28 

7 

88 

3 

9.22 

5.20 

22.00L 

415.59L 

FF 

AA 

9 

, 650121333F 

A 

18087-1429 

42.2 

38 

16+  2 

66 

7 

88 

3 

1.26 

2.69L 

16.88L 

379.55L 

C 

ANJ 

550321 130F 

18087-1619 

42.3 

2 

14+  1 

37 

7 

88 

3 

4.07 

2.63 

6.18L 

67.88L 

EC 

AA 

7 

3802001101 

18087-1119 

42.8 

20 

18+  4 

79 

7 

88 

3 

.76 

48L 

2.85  L 

28.45L 

B 

BFL 

9600000110 

1 

13 

161157  G5 

28 

77 

18087-1440 

43.3 

40 

15+  2 

28 

7 

88 

3 

2.58 

21.86 

32.31 

217.23L 

CCE 

AAAB 

1 

551222000F 

18087-1755 

43.3 

47 

13+  0 

42 

7 

88 

3 

2.06 

4.24L 

25.71  L 

340.86L 

C 

AB 

960220000F 

18087-1709 

44.7 

4 

13+  1 

42 

7 

88 

3 

4.49 

4.89 

27.44L 

483.55L 

cc 

AA 

0 

650 1201 OOF 

18087-1403 

44.8 

46 

16+  2 

59 

10 

89 

2 

.93 

2.09L 

18.80L 

247.29L 

E 

A 

95021 11 31 F 

18087-1915 

44.8 

56 

11-  0 

23 

6 

89 

3 

2.06 

! 2.11 

21.87L 

259.00L 

FE 

B BE  F 

9 

| 66021 5330F 

4 

18087-1945 

44.9 

4 

11-  1 

16 

6 

83 

3 

16.82L 

12.76 

38.67: 

386.53: 

CEE 

AAFB 

0 

95E322667F 

1 

21 

10.925 

41 

18087-1311 

45.0 

42 

17+  3 

21 

7 

88 

3 

1.41 

.75 

4.04L 

38.52L 

ED 

BA  H 

0 

4601021210 

1 

18087-1512 

45.7 

9 

15+  2 

36 

7 

88 

3 

7.00 

8.32 

4.40L 

61.36L 

FF 

AA 

9 

3700131113 

1 

18087-1955 

46.4 

28 

11-  1 

35 

6 

89 

3 

3.67: 

5.43 

4.48: 

290.55L 

FF  D 

A A E 

9 

960242430F 

4 

18088-1447 

48.0 

51 

15+  2 

27 

7 

88 

3 

4.33 

1.68 

18.77L 

300.36L 

CD 

AA 

0 

3501 0201 OF 

18088-1647 

48.0 

39 

14+  1 

92 

9 

89 

2 

2.38 

1.71  L 

7.21  L 

111.67L 

D 

BB 

, 4701312411 

18088-1922 

48.5 

50 

11-  0 

34 

6 

89 

3 

3.06 

3.11 

22.03 L 

337.72L 

CC 

AA 

0 

| 760320010F 

18088-1809 

49.0 

18 

12+  0 

31 

7 

88 

3 

6.82 

7.97 

21.73L 

390. 45 L 

FF 

AA 

9 

! 960340000F 

18088-1341 

49.3 

9 

16+  2 

25 

16 

88 

3 

34L 

.57L 

7.16 

63.29 

CC 

El  GC 

5702011510 

18088-1357 

49.5 

28 

16+  2 

27 

6 

88 

3 

1.20: 

1.00 

20.65L 

219.80L 

CC 

AB 

7 

. 75021 1222F 

18088-1202 

49.8 

38 

18+  3 

59 

8 

88 

3 

.68 

.43L 

3.44L 

1 29.91  L 

E 

BF 

6601100008 

18088-1413 

49.9 

35 

16+  2 

28 

6 

88 

3 

4.99 

3.72 

18.99L 

195.08L 

FD 

AAFE 

9 

951223231 F 

5 

18088-1957 

50.5 

3 

11-  1 

26 

6 

89 

3 

5.61: 

5.00 

28.27L 

388.02L 

ED 

A AH 

1 o 

951342440F 

4 

18088-1530 

51.4 

19 

15+  1 

25 

9 

88 

3 

1.21: 

1.76L 

34.50 

288.48: 

C DD 

EBHE 

0 

4603033333 

F 

1 

32 

XI 808 -155 

131 

15 

18088-1509 

51.7 

43 

15+  2 

27 

7 

88 

3 

4.21 

2.18 

5.34L 

61.06L 

FD 

AA 

1 9 

3700100003 

18088-1348 

52.3 

1 

16+  2 

25 

6 

88 

3 

6.45 

4.10 

5.63L 

46.38L 

BD 

A A K 

9 

7703010100 

18088-1839 

53.0 

37 

12-  0 

50 

7 

89 

3 

6.91 

11.18L 

11 80.31  L 

1710.23L 

E 

AB 

6 

950344320F 

2 

18088-1818 

53.7 

57 

12+  0 

26 

6 

89 

3 

25.00 

25.17 

40.16L 

384.92L 

BD 

A AH 

1 

863350055F 

18088-1825 

53.8 

16 

12+  0 

28 

6 

89 

3 

10.33 

10.30 

20.66L 

292.34L 

CC 

BBL 

9 

971313360F 

1 

18089-1435 

54.2 

9 

15+  2 

44 

7 

88 

3 

1.39 

.97 

22.1 6L 

319.77L 

CF 

AB  0 

, 1 

650241 130F 

18089-1735 

54.2 

13 

13+  0 

32 

8 

88 

3 

4.17L 

3.47 

1248.26L 

1487. 09 L 

E 

FBHD 

0 

740063642F 

6 

18089-1031 

54.7 

9 

19+  4 

48 

12 

88 

2 

.41 

.54L 

3.04L 

37.79L 

C 

ED 

3600000000 

18089-1850 

55.1 

14 

12-  0 

22 

7 

89 

3 

6.21  L 

18.44 

187.75: 

830.1 1L 

DF 

BBAE 

1 

653165323F 

A 

18089-1159 

56.1 

22 

18+  3 

31 

7 

88 

3 

3.54 

3.34 

3.40  L 

148.71L 

BC 

AA 

9 

4502211008 

18089-1732 

56.4 

14 

13+  0 

40 

7 

88 

3 

6.08L 

45.29 

1248.26 

3147.60: 

CEF 

BBA 

730043642F 

6 

1 

3 

RAFGL  5451 

6 

18089-1837 

56.7 

6 

12-  0 

31 

6 

89 

3 

39.11 

224.49 

1180.31 

1710.23 

BCED 

BAAA 

2 

852343420F 

2 

3 

21 

11.944 

4 

1 

18089-1041 

57.5 

4 

19+  4 

59 

12 

88 

2 

.48 

.50L 

2.83L 

35.70L 

C 

DD 

3703000010 

18089-1502 

58.6 

35 

15+  2 

22 

6 

88 

3 

1.74 

1.74 

4.52L 

62.38L 

DC 

AACE 

6 

3700212423 

4 

i 

18089-1538 

58.7 

4 

15+  1 

36 

7 

88 

3 

2.31 

1.65 

5.47L 

94.76L 

DE 

AA 

9 

5710232003 

1 

18089-1953 

58.8 

8 

11-  1 

26 

6 

89 

3 

8.72 

3.30 

22.76L 

382. 07 L 

BC 

AA 

1 

950333200F 

18089-1415 

59.1 

24 

16+  2 

32 

6 

88 

3 

3.20 

2.58 

18.34L 

253.1 1L 

FF 

AA 

9 

850223341 F 

5 

18090-1730 

0.6 

52 

13+  0 

54 

7 

88 

3 

6.08 

45.29L 

1 248.26L 

453.38L 

C 

AA 

7501 43621 F 

6 

18090-1318 

1.1 

19 

17+  3 

24 

7 

88 

3 

1 1.01 

.71 

I 3.B9L 

I 46.06L 

BD 

ABB 

1 0 

5501001000 

i 

i 

18090-1459 

1.3 

34 

15+  2 

60 

17 

89 

2 

2.25L 

1.68L 

8.71 

79.1 9L 

C 

FF 

i 

1700312323 

i 

1 4 

1 

32 

1 XI 808  — 150 

47 

4 

18090-1853 

1.3 

0 

12-  0 

30 

6 

89 

3 

77.33 

40.85 

21.34L 

| 260.29L 

BC 

AA  1 

1 

570270450F 

2 

3 

3 

RAFGL  2087 

66 

9 

18090-1732 

1.5 

44 

13+  0 

30 

9 

89 

2 

1 4.99 

45.29L 

1 1248.26L 

3560.41: 

D F 

CB  A 

7301 4361  IF 

6 

1 

3 

RAFGL  5451 

84 

18090-1101 

1.7 

50 

19+  4 

39 

7 

08 

3 

.82 

.50L 

2.58L 

27.94L 

C 

BDK 

9701000000 

18090-1210 

2.6 

17 

18+  3 

37 

7 

88 

3 

3.18 

1.62 

1.79L 

139.44L 

CC 

AB 

6 

4531102008 

2 

' 1 

32 

XI 809 -121 

53 

2 

18090-1935 

2.8 

3 

11-  1 

63 

9 

89 

3 

5.1 5L 

2.17L 

18.13 

371 .48L 

D 

FBBC 

964111021F 

18090-1453 

3.7 

48 

15+  2 

24 

6 

88 

3 

15.98 

7.64 

17.23L 

261 .09L 

BB 

AA 

0 

350131110F 

j 1 

24 

-10405 

4 

-2 

18090-1646 

3.7 

48 

14+  1 

44 

7 

88 

3 

2.04 

1.71 

17.00 

82.75L 

DCC 

CBA 

1 

3803143411 

3 

18090-1155 

4.4 

10 

18+  3 

21 

7 

88 

3 

10.79 

7.56 

4.65L 

30.05L 

BC 

i AAD 

9 

7701111100 

18090-1134 

4.5 

49 

18+  3 

29 

10 

88 

3 

.55 

.42  L 

8.48 

30.05 L 

D C 

IEBFB 

9802122300 

1 

18090-1549 

4.9 

51 

14+  1 

i 58 

8 

88 

3 

.98 

2.26L 

6.65L 

72.61  L 

D 

i AB 

7600000003 

18090-1212 

5.1 

50 

18+  3 

29 

9 

88 

3 

.49 

.38L 

4.81  L 

246. 14L 

C 

D C 

4401102008 

2 

18090-1540 

5.5 

14 

15+  1 

21 

8 

88 

3 

4.12: 

2.02 

5.15L 

68.23L 

CE 

AC 

0 

5710332003 

1 

1 

32 

XI 809 -156 

32 

1 

18090-1701 

5.5 

50 

13+  1 

35 

B 

88 

2 

2.75 

2.03: 

21. SOL 

424.42L 

FF 

AB 

9 

16021 0000F 

18090-1458 

5.6 

37 

15+  2 

47 

7 

88 

3' 

2.25 

1.16: 

4.32L 

61.55L 

CE 

ABF 

0 

1700312313 

4 

1 

32 

XI 808 -150 

130 

4 

18090-1611 

5.7 

28 

14+  1 

35 

7 

88 

3 

1.62  | 

1.08L 

5.57L 

76.46L 

D 

AB 

3801211101 

18090-1832 

5.7 

42 

12-  0 

43 

7 

89 

3 

2.63 

13.43 

111.56 

1710.23L 

DCD 

AAB 

0 

852132320F 

2 

18091-1905 

7.1 

35 

12-  0 

32 

7 

89 

3 

2.46 

2.20 

23.26L 

234.74L 

CE 

AB  K 

1 

67003001 IF 

18091-1815 

7.6 

11 

12+  0 

27 

6 

89 

3 

22.13  : 

38.00 

23.29L 

233.24L 

CC 

AA 

9 

870160003F 

18091-1426 

7.9 

16 

16+  2 

28 

10 

88 

3 

8.01  Li 

6.06L 

8.37 

266.76L 

c 

FECI 

0 

751131010F 

18091-1901 

8.6 

15 

12-  0 

42 

9 

89 

2 

1.52 

2.82L 

19.28L 

174.77L 

D 

AC 

67014041  OF 

2 

18091-1656 

9.0 

19 

13+  1 

31 

7 

88 

3 

23.71 

24.01 

26.70L 

324.1 2L 

EE 

AAFB 

9 

160110010F 

27 

18091-1129 

9.7 

39 

18+  3 

60 

12 

88 

3 

.53  L 

.52L 

9.96 

40.45 

CF 

CEEB 

9711222300 

1 

18091-1823 

10.4 

23 

12+  0 

34  ; 

6 

89 

3 

7.72 

21.21L 

313.49L 

603.42L 

C 

AAAB 

3 

962043455F 

1 

1 

21 

12.186 

56 

18091-1903 

11.8 

29 

12-  0 

32  i 

6 

89 

3 

3.14 

2.61 

6.57: 

232.86L 

F DE 

AAB 

9 

6701 30001 F 

18092-1817 

12.7 

49 

12+  0 

28 

6 

89 

3 

6.67 

25.17L 

21.86L 

511.43L 

C 

AA  F 

5 

860050044F 

18092-1050 

13.2 

2 

19+  4 

39 

11 

88 

2 

.30 

.33  L 

2.66L 

34.89L 

C 

CJ  CF 

2702021130 

18092-1842 

13.7 

20 

12-  0 

56 

7 

89 

3 

4.64L 

5.83 

132.89L 

1710.23L 

D 

ABD 

7402731  OOF 

18092-1120 

14.0 

21 

18+  3 

29 

9 

87 

2 

.51 

.37L 

3.79L 

37.53L 

E 

C F 

9700000000 

18092-1012 

14.1 

23 

19+  4 

47 

8 

88 

3 

.99 

.53 

2.10L 

19.82L 

BD 

AB 

0 

3601000100 

18092-1829 

14.4 

26 

12-  0 

44 

7 

89 

3 

2.29 

4.85L 

21.30L 

222.39L 

C 

A 

970033230F 

1 

39 

CC  011+00.2 

68 

408 

18092-1126 

14.8 

42 

18+  3 

28 

9 

88 

3 

47L 

.70 

3.70L 

38.22L 

D 

FB 

9701122200 

18092-1340 

15.2 

43 

16+  2 

28 

10 

88 

2 

46L 

60L 

7.25 

47.14L 

C 

DBH 

5701212420 

18092-1748 

15.5 

34 

13+  0 

44 

9 

89 

2 

2.92 

6.33 

25.75L 

263.61  L 

DD 

AA 

0 

77032131  IF 

3 

22 

S40 

254 

900 

18092-1419 

15.7 

20 

16+  2 

28 

7 

88 

3 

4.71 

3.66 

16.04L 

271 .57L 

FD 

AA 

9 

850131210F 

18092-1451 

16.0 

6 

15+  2 

18 

7 

86 

3 

5.19 

4.54 

11.00: 

193.93L 

CDE 

AAFB 

9 

3541 10110F 

18092-1728 

16.1 

55 

13+  0 

44 

7 

88 

3 

2.12 

2.40 

24.83L 

308.44L 

DD 

AAF 

8 

660123510F 







•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  ISbO^W-ISbl^CM*  Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h11m31*-18h12m18,,  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 
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Right  Ascension:  18h15m11,-181‘15m48*  Declination:  -20" — 10“ 
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Right  Ascension:  18h15m48*-18h16n’27* Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10‘ 
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Right  Ascension:  t8h17m51s-18h18m308  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  18h19m118-18h19m46B  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h20m248-18h21m058 
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Right  Ascension:  18h21m05s-18h21m40,  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h21ra40,-18h22m178 
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•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h24m45#-18h25m22B 
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Flux  Density 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h25m22»-18h25m588 
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Right  Ascension:  18h25"158»-18h26m39*  Declination:  -20° — 10° 
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’Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h28m02‘-18h28m47,‘  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h29m34#-18h30m278 
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Right  Ascension:  18h30,n28■-18,'31,n16,  Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  urn;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -20° — 10‘ 


Right  Ascension:  18h31“16*-18h32m07* 
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Declination:  -20° — 10‘ 


Right  Ascension:  18h32m07*-18h32m59* 
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Declination:  -20° — 10' 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h37m15*-18h38m15' 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Smair  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  18h46m088-18h47m59“  Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h48m008-18h49m50* 
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Declination:  -20° — 10' 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jtm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  18h56m16,-18h58m28s 
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Right  Ascension:  19h20m54‘-19h25m555 Declination:  -20° — 10° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  #xm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  19h37m51*-19h43m44*  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  19,,43,,,45,-19h49,"55•  Declination:  -20° — 10° 
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Declination:  -20° — 10' 


Right  Ascension:  19h49m57*-19h58m42s 
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Right  Ascension:  19h58m458-20h09m50#  Declination:  -20° — 10° 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


365 


Right  Ascension:  20h09m59*-20h24m108  Declination:  -20“ — 10° 
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Right  Ascension:  21h24m178-21h47m438  Declination:  -20° — 10° 
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Right  Ascension:  03h09m578-03h35m19B  Declination:  -30° — 20° 
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Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  03h35m35,-04h02m47B 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -30* — 20' 


Right  Ascension:  04h36m10‘-04h59in13B 
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Right  Ascension:  05h18m58,-05h36m168  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  06h10m44‘-06h23,n06*  Declination:  -30° — 20° 
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Declination:  -30° — 20' 
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Right  Ascension:  06h34ra49*-06h43m56*  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  06h43m58*-06h51m17s  Declination:  -30° — 20° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  urn;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  06h57m05,-07h02m448 
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•Contusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  08h24m408-08h33m208  Declination:  -30° — 20° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -30° — 20‘ 
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Declination:  -30° — 20‘ 


Right  Ascension:  10h32m40*-10h51m17s 
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Right  Ascension:  11h13m06,-11h38m59*  Declination:  -30° — 20° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  12h03m48s-12h28m39B  Declination:  -30° — 20° 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  15h21m568-15h30m378  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  15h30m44,-151’35m11*  Declination:  -30” — 20° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  1 5h35m  1 3‘- 1 5h39m08‘ 
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Right  Ascension:  15h43m05*-15h47m208 
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Declination:  -30° — 20' 
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Right  Ascension:  16h55m30‘-16h59m06'  Declination:  -30° — 20° 
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Declination:  -30° — 20’ 


Right  Ascension:  16h59m068-17h02m13'' 
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463 


Declination:  — 30* — 20' 


Right  Ascension:  17h08m34,-17h10,n26,, 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

c 

a 8 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN  6 

O 

12  ^.m 

25  fim 

60  fxm 

100  pm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  or 

(s) 

(") 

1 b 

o 

O 

C) 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

17085-2225 

34.3 

37 

1+10 

57 

17 

95 

2 

.25L 

.891 

.401 

7.35 

D 

D A 

9501000018 

1 

23 

LDN  0039 

30 

17085-2458 

34.9 

8 

359  + 8 

32 

7 

95 

3 

4.46 

2.84 

.71 

3.68L 

BCD 

AADD 

7 

4721020000 

17085  - 2941 

35.8 

44 

355+  6 

59 

6 

96 

2 

1.28 

.62: 

.751 

6.68L 

FF 

AB 

9 

3600100000 

17086  - 2346 

36.0 

57 

0+  9 

57 

8 

95 

3 

.47 

.33L 

42L 

20.741 

E 

BL 

9400100008 

17086-2403 

36.4 

59 

360+  9 

19 

3 

97 

3 

1.52 

11.78 

2.18 

15.24L 

BBC 

AAA 

0 

9402200018 

17086  - 2934 

37.0 

58 

355+  6 

25 

6 

96 

2 

1.03 

.60 

.841 

7.72L 

FD 

AB 

6 

2600001000 

17086  - 2128 

37.5 

20 

2 + 10 

87 

13 

95 

2 

.24 

1 .31 L 

.52L 

14.01L 

D 

DJ  1 

9400000108 

17086-2330 

39.7 

8 

0+  9 

27 

7 

95 

3 

4.42 

5.34 

1.74 

17.77L 

BFD 

AAAF 

9 

9400100108 

17086-2757 

41.2 

46 

357+  7 

60 

10 

96 

2 

.90 

.62L 

53L 

29.07L 

F 

BF 

8400112208 

2 

1 

23 

LDN  1743 

283 

17086  - 2541 

41.4 

16 

359+  8 

86 

12 

96 

2 

.49L 

.431 

1.81 

6.29L 

C 

EAD 

2500200000 

1 

14 

519-G?  9 .. 

33 

17086-  2622 

41.5 

46 

358  + 8 

22 

6 

96 

3 

2.10 

.65 

.44L 

3.26L 

BC 

AB 

1 

1701101000 

1 

13 

185129  F0 

4 

91 

17086  - 2429 

41.9 

13 

360+  9 

65 

9 

95 

2 

.48 

60L 

1.05L 

4.66L 

C 

BDL 

1701000000 

1 

23 

LDN  1790 

576 

17087-2326 

42.8 

48 

0+  9 

58 

8 

95 

3 

.46 

.35L 

45L 

17.56L 

C 

CF 

9400100108 

17087-2946 

43.9 

52 

355+  6 

52 

9 

96 

2 

.66 

.35: 

86L 

7.69L 

CD 

EE  F 

0 

4701100100 

17087  - 2635 

44.0 

38 

358  + 7 

44 

7 

96 

3 

.93 

.45L 

40L 

22.30L 

C 

BC 

4500100108 

1 

16 

08267 

19 

131 

17087-2924 

44.4 

34 

355+  6 

55 

7 

96 

2 

.84 

•37L 

.72L 

7.06L  F 

A E 

0600000000 

17087-  2620 

44.5 

39 

358  + 8 

32 

6 

96 

3 

.98 

.67 

.68 

3.951  ECD 

AAFC 

1 

1701101000 

17087-2337 

47.3 

34 

0+  9 

54 

7 

95 

3 

.70 

.53 

.40L 

17.15L  DE 

BB 

7 

9400010008 

17088-2723 

48.3 

5 

357+  7 

49 

11 

96 

2 

.46L 

.761 

1.18 

7.95L 

C 

BBE 

3500100108 

17088-2700 

52.3 

33 

357+  7 

39 

8 

96 

2 

13.09 

18.07 

5.79 

19.38L 

BCD 

AAA 

0 

4601100008 

17088  - 2237 

52.6 

51 

1 + 10 

36 

12 

95 

3 

.25L 

.341 

.99 

7.18: 

CD 

K CA 

9581000228 

17088  - 2540 

53.3 

3 

359+  8 

34 

8 

95 

3 

.76 

.37L 

48L 

3.35L  C 

BL 

2700200000 

17088-2737 

53.4 

40 

357+  7 

69 

8 

96 

2 

1.00 

.65L 

.53L 

21.29L  C 

AF 

9400100108 

17089  - 2641 

54.0 

32 

358  + 7 

92 

9 

96 

2 

.68 

.51 L 

.52L 

22.44L  E 

BD 

2600100008 

17089-2709 

54.3 

4 

357+  7 

90 

18 

96 

2 

43L 

1.62L 

.79 

28.30L 

C 

DGD 

4500100108 

17089  -2401 

55.5 

39 

360  + 9 

80 

16 

95 

2 

.49L 

.451 

.99 

5.371 

D 

GCA 

9601100138 

8 

17089-  2915 

56.9 

31 

356+  6 

27 

6 

96 

2 

12.24 

7.61 

1.22 

6.29L 

BCC 

AAB 

0 

0600000000 

50 

3 

4 

TMSS  -30283 

24 

28 

17089-2743 

59.0 

8 

357+  7 

36 

17 

95 

3 

27L 

.421 

1.82: 

9.75 

FE 

EDHD 

9601201528 

4 

1 

32 

XI 709- 277 

43 

4 

17090-2757 

0.1 

31 

357+  7 

46 

6 

96 

3 

.76 

.91 

.52L 

21.76L  CF 

ABC 

9 

8501112008 

2 

1 

23 

LDN  1743 

148 

17090-2212 

0.8 

31 

1 + 10 

49 

7 

95 

3 

1.01 

.53: 

.41 L 

18.721 

BD 

BE 

1 

9412000008 

17090  - 2719 

2.8 

46 

357+  7 

85 

20 

96 

2 

.601 

.501 

94  L 

7.71 

D 

MKHB 

3500100118 

8 

17090-2159 

3.0 

31 

2 + 10 

48 

8 

95 

3 

.67 

.491 

.41 L 

18.89L  C 

BB 

9400000008 

1 

23 

LDN  0060 

273 

17090-2705 

3.3 

19 

357+  7 

63 

9 

96 

2 

1.03 

.571 

52L 

28.1 1L  C 

BF 

4500200108 

17090  - 2308 

3.4 

55 

1+  9 

110 

17 

95 

2 

.40L 

.301 

.70 

20.761 

D 

D 

9500200228 

8 

17090-2937 

4.1 

13 

355+  6 

48 

6 

96 

2 

.86 

.881 

1.16L 

7.61  L F 

AAL 

2602001000 

17090  - 2126 

4.3 

47 

2+10 

43 

15 

95 

2 

.401 

.441 

.49 

2.79L 

E 

CB 

9600100108 

17091-2542 

6.6 

53 

359+  8 

64 

10 

96 

2 

.40 

.641 

50L 

5.24  L F 

AE 

2500101000 

17091-2905 

6.6 

17 

356+  6 

36 

6 

96 

2 

1.97 

1.04 

54L 

6.141  FF 

BA 

9 

1700000000 

1 

23 

LDN  1726 

295 

17091-2627 

7.1 

28 

358+  7 

30 

6 

96 

3 

3.74 

2.04 

.40L 

19.34L  CC 

AA 

8 

2500000008 

17091-2314 

8.5 

26 

1+  9 

45 

11 

95 

3 

.26L 

.301 

1.04 

16.14L 

C 

J B 

6401100008 

17091-2524 

9.0 

17 

359+  8 

62 

9 

96 

2 

.44 

.501 

.57L 

4.091  C 

CF 

2700000000 

17091-2448 

10.2  42 

359+  8 

46 

14 

95 

3 

-25L 

.421 

.89 

7.73 

CE 

NCE 

3600000200 

17091-2130 

10.4  59 

2 + 10 

70 

9 

95 

3 

.54 

.35L 

.41L 

25.36L  D 

C 

9400100108 

17092  - 2233 

15.8  58 

1 + 10 

49 

7 

95 

3 

1.07 

.39 

40L 

16.85L  DD 

AB 

2 

9500200208 

17092-2807 

15.8  48 

357+  6 

47 

6 

96 

2 

5.13 

3.45 

1.02L 

20.22L  BC 

AAC 

2 

9501101008 

1 

23 

LDN  1743 

513 

17092-2742 

17.1 

18  357+  7 

23 

7 

104 

2 

.43 

1.11 

4.80 

9.751  CCD 

DBDB 

0 

9641201418 

4 

1 

13 

185142  B9 

10 

60 

17092-2950 

17.9  17!  355+  5 

47 

6 

95 

2 

.49 

.47L 

.831 

7.661  C 

CEF 

4700010000 

17094  - 2943 

25.5  29 

355+  6 

24 

5 

108 

3 

1.08 

.90 

.71  L 

7.33L  CE 

AB 

9 

2702100000 

1 

16 

06285 

45 

17094  - 2930 

26.5  25 

355+  6 

49 

7 

95 

2 

.45 

.341 

.80L 

7.93L  D 

B 

1601000000 

1 

16 

08283 

32 

17094-2836 

26.8 

21 

356  + 6 

50 

6 

96 

2 

1.73 

.90 

.86 

7.45L  FFC 

ABDB 

9 

8600000000 

17094  -2803 

27.9 

26 

357+  7 

43 

6 

96 

2 

2.86 

2.00 

.75L 

19.98L  CC 

AAL 

1 

9501100006 

1 

23 

LDN  1743 

422 

17094-2411 

28.5 

24 

360+  9 

67 

8 

95 

3 

.58 

.31L 

48L 

18.34L  C 

B 

9400000008 

17095-2657 

30.1 

38 

358+  7 

44 

8 

96 

2 

.83 

.551 

.49L 

6.36L  C 

BD 

9700000000 

1 

13 

185147  K5 

12 

85 

17095-2907 

32.1 

23 

356  + 6 

18 

9 

96 

3 

.48: 

.43 

.78L 

6.68L  EE 

CG 

2 

1701100000 

2 

16 

08289 

78 

17095-2939 

33.3 

7 

355+  6 

41 

5 

96 

3 

.91 

52L 

.71 L 

7.76L  C 

AC 

1602100000, 

1 

16 

08291 

20 

17095  - 2546 

33.7 

14 

359+  8 

92 

10 

95 

2 

.57 

•57L 

.65L 

6.66L  C 

BBH 

2500101000 1 

17095  - 2540 

34.2 

7 

359+  8 

54 

9 

95 

2 

.26L 

.92 

2.37 

4.77L 

DC 

BA 

1700000000 

2 

14 

519— PN  10  PI 

8 

17095-2511 

34.5 

59 

359+  8 

54 

14 

95 

2 

.50 

.42L 

.44L 

5.38L  F 

D 

3701100000 

17095-2818 

35.4 

19 

356  + 6 

53 

8 

96 

2 

.66 

.47L 

.78L 

28.96L  C 

BF  1 

9502000108 

17096  - 2745 

36.4 

4 

357+  7 

25 

6 

96 

2 

1.20 

.59: 

.53L 

19.12L  CF 

AC 

0 

9501001208 

17096-2739 

36.6 

0 

357+  7 

66 

7 

96 

2 

.93 

.621 

.641 

22.52L  F 

AC 

9401101208 

17096-2715 

37.5 

15 

357+  7 

72 

16 

96 

2 

.29  L 

.35L 

1.12 

9.61: 

DD 

GD 

9581000220 

8 

17096  - 2507 

41.7 

34 

359+  8 

61 

7 

95 

3 

1.64 

1.09 

.44: 

4.661  FEF 

AAD 

9 

3601212000 

2 

17097  - 2501 

42.9 

8 

359+  8 

54 

12 

95 

3 

.30L 

.27L 

1.14 

5.83L 

C 

BC 

3681200300 

4 

1 

32 

XI 709- 250 

120 

4 

17097-2054 

46.1 

20 

3 + 11 

28 

10 

95 

3 

.66 

36L 

40L 

4.19L  C 

BD 

9400010300 

17098-2912 

49.5 

59 

356+  6 

30 

12 

95 

2 

.44L 

.44 

.78L 

6.35L 

D 

i HE 

0700100000 

17098-2243 

51.2 

9 

1+10 

23 

16 

95 

3 

.25L 

.32L 

.66: 

9.02 

EF  H LI  D 

9680100558 

17098-2547 

51.2 

37 

359+  8 

56 

7 

95 

2 

.63 

.42: 

.49L 

7.08L  EE 

BB 

0 

1500101000 

17098-2951 

52.2 

34 

355+  5 

53 

6 

96 

3 

.80 

50L 

.91 L 

9.04L  B 

BB 

2600100000 

17099-2207 

54.5  31 

2 + 10 

68 

17 

95 

3 

.25L 

-58L 

.72: 

7.73 

DC 

F HD 

9600000108 

17099-2628 

55.5  59 

358+  7 

46 

6 

96 

3 

.61 

.50L 

.531 

4.86L  C 

BC 

3600000000 

17099-2501 

57.1 

40 

359+  8 

97 

25 

95 

2 

.34L 

.47L 

.47L 

6.05 

D 

F D 

3601200400 

4 

1 

32 

XI 709 -250 

88 

4 

17099-2227 

57.6 

17 

1+10 

32 

7 

95 

3 

2.18 

1.64 

.45L 

11.82L 

BF 

AA 

9 

9500000108 

1 

23 

LDN  0046 

164 

17099-  2301 

58.2 

38 

1+  9 

52 

6 

95 

3 

3.15 

1.06 

.45L 

12.62L  BE 

AA 

0 

9600001008 

1 

23 

LDN  0030 

99 

17099-2758 

59.1 

10 

357+  6 

43 

6 

96 

3 

.50 

.37L 

.70L 

28.54L  D 

C FH 

9401000008 

17099  - 2506 

59.5 

54 

359+  8 

37 

6 

99 

3 

3.09 

1.83 

42L 

3.43L  DC 

A AG 

1 

3701212100 

2 

17099  - 2615 

59.9 

10 

358  + 7 

41 

5 

95 

3 

1.21 

.54 

48L 

24.89L  ED 

AB 

4 

6400001008 

17100-2622 

1.7 

23 

358+  7 

55 

7 

95 

3 

.58 

.39L 

! .52L 

23.83L  C 

BG 

5400000008 

17100-2118 

2.3 

58 

2 + 10 

64 

8 

95 

3 

.63 

1 34L 

.45L 

4.83L 

B 

BC 

9600000000 

17100-2359 

2.8 

16 

0+  9 

75 

21 

95 

2 

29L 

.45L 

-71 

5.54L 

D 

GB 

9501000108 

1 

39 

FJ  1710-24 

58 

30 

17100  - 2651 

3.5 

26 

358  + 7 

70 

8 

96 

2 

.42 

.63L 

.551 

5.60L  C 

BC 

6700100100 

17100  - 2956 

5.1 

35 

355+  5 

42 

6 

96 

3 

.58 

.39L 

.81 L 

6.93L  D 

AG 

2701220000 

1 

17100  - 2020 

5.4 

45 

3 + 11 

41 

7 

94 

3 

1.31 

.75 

40L 

3.27L  BD 

AB 

0 

9600000000 

17100  - 2945 

5.5 

37 

355+  5 

57 

6 

95 

2 

.96 

-48L 

.83L 

8.61  L C 

BB 

2602000000 

2 

16 

08310 

32 

17100-2348 

5.9 

55 

0+  9 

37 

15 

95 

3 

.30L 

.31L 

.70: 

7.56 

CE 

1 DBC 

9500000318 

4 

17100-2011 

6.0 

45 

3 + 11 

34 

21 

94 

2 

.25L 

.37L 

93L 

5.73 

D 

KND 

7501000420 

1: 

17101-2029 

6.0 

15 

3+11 

72 

28 

95 

2 

1.34L 

.62L 

.53L 

4.14 

C 

NHHE 

6601000110 

17101  -2648 

8.8 

14 

358  + 7 

63 

16 

95 

2 

.95L 

.57L 

1.02 

7.86L 

D 

Ml  FA 

5701100100 

17101-2819 

10.8 

43 

357+  6 

48 

5 

96 

3 

2.09 

1.36: 

.74L 

32.48L  CE 

AAD 

7 

8510000008 

1 

17102-2248 

15.2 

8 

1+  9 

25 

12 

95 

3 

25L 

42L 

1.00 

5.61: 

DE 

1 NCC 

9701000130 

17102-2447 

15.4 

7 

359+  8 

55 

11 

95 

3 

.41 

.34L 

.48L 

5.53L  C 

CE  F K 

6600000000 

17102-2335 

15.7 

45 

0+  9 

52 

18 

95 

2 

30L 

.39L 

.61 

21.52L 

C 

G 

8400000008 

17102-  2726 

17.2 

8 

357+  7 

35 

11 

96 

2 

.33 

•'  .461 

.59L 

6.90L  D 

D C 

9501000100 

17103-2255 

19.6 

40 

1+  9 

83 

8 

95 

2 

.73 

.45L 

.78L 

11.03L  C 

BHI  L 

9600000108 

1 

23 

LDN  0030 

376 

17103-2310 

20.1 

26 

1+  9 

79 

11 

95 

2 

.32 

.32L 

.65L 

21.03L  D 

F M 

9500000008 

1 

13 

185167  K0 

17 

90 

17103-2524 

21.4 

43 

359+  8 

61 

6 

95 

2 

1.03 

.44: 

.42L 

3.97L  CE 

AB 

0 

1700000000 

17104-2227 

24.5 

59 

1+10 

31 

14 

95 

2 

.29L 

.33L 

.64 

4.63L 

c 

1 GB 

9600000118 

1 

23 

LDN  0046 

363 

17104  - 2202 

24.6 

18 

2+10 

01 

11 

95 

2 

.30 

i .50L 

.44L 

10.50L  C 

E C 

9600100108 

17104-2934 

25.6 

60 

356+  5 

34 

5 

96 

3 

.69 

.32: 

.51 L 

7.66L  BD 

BE 

0 

0601000000 

17104  - 2011 

26.1 

14 

3+11 

39 

21 

94 

3 

25L 

! .33L 

1.07L 

9.86 

c 

JGFE 

7381000640 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


464 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h10m27s-17h12m12' 


Position  (1950) 

Flux  Density  ! 

Flags 

Associations 

Name 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

6 

O 

12  p.m 

25  |im 

60  fim 

100  nm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o / 

(s) 

(") 

1 b 

o 

(") 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

C) 

Mag 

17104-2511 

1 

27.4 

5 

359+  8 

44 

1 

6 

! 

95 

3 

! 

1.17 

.61 

,44L 

4.26L 

DF 

ACI 

3 

1600100100 

17105-2759 

31.2 

43 

357+  6 

65 

6 

96 

3 

.92 

54L 

.57  L 

29.12L 

D 

BC 

6400200008 

17105-2804 

32.9 

22 

357+  6 

18 

4 

96 

3 

15.82 

9.02 

1.47 

22, SOL 

CCC 

A A B 

9 

6501100008 

29 

17105-2652 

35.8 

1 

358+  7 

23 

4 

96 

3 

1.54 

1.52 

.47L 

5.45L 

EF 

AB 

9 

5700000000 

17106  - 2204 

36.2 

25 

2 + 10 

74 

19 

95 

2 

25L 

.41L 

.49L 

5.59 

D 

DB 

9701100108 

17106-2247 

38.6 

30 

1+9 

39 

16 

95 

2 

.51 L 

.72L 

.63 

6.34: 

DE 

KED 

9681000138 

17107-2256 

42.7 

44 

1+  9 

31  i 

17 

95, 

3 

.33L 

39L 

.70 

18.29L 

C 

B EE 

9501000218 

4 

17107  - 2901 

43.8 

20 

356  + 6 

43 

6 

96 

3 

.48 

.42: 

.73: 

7.59L 

CED 

BDG 

o 

1700010100 

1 XI 71 0-247 

17107-2441 

44.6 

7 

360  + 8 

77 

23 

95 

2 

.32L 

37L 

.49L 

7.20 

D 

G EG 

5500200120 

8 

1 

32 

65 

8 

17107-2940 

46.1 

52 

356+  5 

46 

6 

96 

3 

1.15 

-37L 

.76L 

7.85L 

D 

AJ 

2600000000 

17107  - 2507 

46.4 

9 

359+  8 

24 

5 

95 

3 

2.19 

3.76 

1.20 

3.71: 

CEDE 

AABD 

9 

2501100100 

i 

17107-2545 

47.8 

4 

359+  8 

28 

5 

95 

3 

1.42 

.79: 

.41 L 

21.32L 

CD 

ABI 

0 

5512001118 

17108-2101 

49.3 

28 

3+10 

37 

6 

95 

3 

2.05 

1.48 

.52: 

3.23L 

BCE 

A ACF 

1 

6600000210 

1 

1 

VI 641  OPH 

4 

3 

17108-2415 

49.3 

52 

360  + 8 

60 

8 

95 

3 

.40 

35L 

.43L 

1 13.34L 

ID 

DJ  G 

9501000008 

17108-2125 

50.3 

4 

2 + 10 

68 

9 

95 

2 

.43 

-52L 

.43L 

3.70L 

C 

CF 

9600030000 

1 

17108-2532 

51.8 

25 

359+  8 

74 

11 

95 

2 

.74L 

47L 

.89 

! 18.30L 

C 

HB 

2400100008 

j 

17108-2910 

52.5 

9 

356+  6 

73 

7 

96 

3 

.49 

.38L 

.53L 

7.67L 

c 

B 

1700000000 

1 

1 

KM  OPH 

23 

3 

17108-2713 

53.7 

19 

358+  7 

41 

4 

96 

3 

2.68 

1.30 

53L 

5.70L 

CE 

AA 

9 

7700101000 

17109-2744 

54.3 

25 

357+  6 

59 

9 

95 

2 

.37 

-96L 

.61 L 

27.20L 

D 

E A 1 

5500000108 

1 

13 

185175  F2 

9 

65 

17109-2813 

54.8 

59 

357+  6 

49 

11 

96 

3 

.56L 

.29L 

1.23 

33.98L 

C 

G C 

7402200008 

17109-2145 

56.7 

46 

2+10 

37 

7 

95 

3 

.67 

.51L 

.43L 

20.47 L 

D 

BE 

9500000008 

2 

23 

LDN  0067 

259 

17109-2458 

56.7 

35 

359+  8 

60 

10 

95 

3 

.30L 

38L 

.87 

3.84L 

C 

NNB 

3600001000 

17109-2429 

58.2 

16 

360+  8 

33 

8 

95 

2 

.65 

1.11L 

.49L 

5.21  L 

F 

A 1 

5600030000 

1 

17109-2443 

59.1 

14 

360  + 8 

29 

6 

95 

3 

3.12 

2.66 

.43  L 

4.28L 

CC 

A A H 

8 

6620200120 

8 

17109-2225 

59.5 

58 

2+  9 

45 

13 

95 

3 

26L 

32L 

1.08 

13.05: 

CD 

D FC 

6502000228 

17109-2006 

59.9 

17 

3+11 

25 

13 

89 

3 

.25L 

.40L 

1.41 

10.68 

DC 

1 FD 

6301000450 

17110-2834 

0.5 

31 

356  + 6 

38 

5 

96 

1 3 

1.01 

.81 

48L 

5.92L 

CF 

AB 

9 

5600001000 

17110-2922 

1.5 

36 

356+  5 

32 

5 

96 

3 

3.86 

1.69 

.73L 

6.91  L 

CC 

AAI 

0 

0501000000 

17110-2811 

2.3 

52 

357+  6 

47 

6 

96 

3 

.42 

35L 

.57L 

26.99L 

C 

Cl  G 

6502200108 

17110-2824 

2.3 

27 

357+  6 

41 

5 

96 

3 

1.45 

.44 

.50L 

23.29L 

BF 

AD 

0 

6501100218 

17110-2446 

2.5 

7 

360+  8 

26 

6 

95 

3 

.54 

.46: 

.46L 

3.57L  E E 

BB 

3 

6601200120 

8 

17110-2537 

3.9 

19 

359+  8 

45 

7 

95 

3 

.39 

47L 

.59L 

25.44 L C 

GD 

4301100008 

17110-2809 

4.9 

37 

357+  6 

25 

1 11 

96 

2 

.37L 

.35L 

1.73 

26.92L 

D 

F DB 

5502200108 

17110-2158 

5.4 

13 

2+10 

37 

15 

95 

3 

25L 

.32L 

.48L 

13.13 

D 

HI  GD 

9600000118 

1 

23 

LDN  0067 

498 

17110-2655 

5.7 

59 

358+  7 

36 

5 

96 

3 

1.31 

.98 

.52L 

5.44L 

BC 

BB 

0 

6701000000 

1 

40 

F2/3  V 1 

14 

77 

17111-2328 

7.4 

26 

1+  9 

56 

10 

95 

3 

.41 L 

36L 

1.03 

20.37L 

C 

A 

4400200000 

17111-2750 

9.3 

59 

357+  6 

76 

18 

95 

2 

.29L 

09L 

.91 

35.01  L 

D 

HF 

8401100218 

17111-2901 

10.5 

14 

356+  6 

71 

18 

96 

2 

80L 

.36L 

.77 

9.21  L 

E 

i ED 

1700000100 

17111-2545 

11.9 

11 

359+  0 

61 

6 ' 

95 

3 

.68 

.43L 

54L 

23.1 1L 

C 

BK 

5502101118 

17112-2715 

12.7 

3 

358+  7 

29 

5 

95 

3 

1.83 

1.11  ' 

.55L 

5.68L 

ICD 

AA 

8 

! 7602201000 

17112-2411 

13.8 

33 

0+  8 

51 

6 

95 

3 

.78 

.35: 

.48L 

21.23L 

CD 

BC 

0. 

7400110008 

17112-2122 

14.4 

47 

2+10 

82 

13 

95 

2 

.47 

.81L 

■44L 

4.84L 

C 

El 

6600130000 

1 

2 

16 

08353 

9 

143 

17112-2936 

15.6 

27 

356+  5 

24 

5 

96 

3 

1.80 

1.42 

.83L 

7.51  L 

BC 

A AH 

5 

0501200000 

17112-2327 

18.0 

27 

1+  9 

25 

6 

95 

3 

1.08 

.34: 

44L 

17.83L 

FE 

B 1 

0 

3400200008 

i 

17113-2947 

19.5 

60 

355+  5 

40 

6 

96 

3 

.54  I 

.71 

.84  L 

7.88L 

CC 

AB 

1 

3600000000 

17113-2023 

19.6 

58 

3 + 11 

87 

11 

95 

2 

.34  1 

.36L 

.46L 

5.09L 

IF 

|C 

7601000100 

17113-2118 

20.2 

12 

2+10 

63 

1 7 

95 

3 

.77 

.31 L 

.40L 

3.84L 

B 

| A 1 

7601120000 

1 

1 

13 

185182  K2 

4 

83 

17113-2721 

20.4 

4 

358  + 7 

45 

5 

95 

3 

.74 

.41 L 

.50L 

6.20L 

E 

Ibd 

7603110000 

17113-2033 

22.6 

51 

3 + 10 

42 

6 

94 

3 

.99 

.35L 

.44  L i 

3.78L 

B 

AJ 

5600000000 

17113-2415 

22.7 

58 

0+  8 

50 

9 

95 

2 

.34 

.38L 

.54L  ! 

19.08L 

E 

C 

8400210008 

1 

13 

185183  K2 

15 

91 

17113-2332 

23.3 

40 

1+  9 

26 

10 

95, 

3 

.26L 

.34L 

.86 

5.13 

CE 

D BB 

4600200008 

17113-2930 

23.4 

36 

356+  5 

21 

5 

96 

3 

2.61 

1.50 

.75L 

7.81  L 

|BE 

AA 

9 

1501212000 

2 

! 

17113-2504 

23.8 

35 

359+  8 

30 

6 

95 

3 

.46 

.32L 

.54: 

4.99L 

!C  D 

BLC 

3500110110 

17114-2448 

24.2 

35 

360+  0 

28 

5 

95 

3 

27.48 

21.48 

3.49 

4.70L 

BBC 

AAA 

1 1 

6502000000 

27 

17114-2605 

24.8 

45 

359+  7 

33 

15 

95 

3 

.28  L 

.46L 

.59L 

7.15 

D 

MHGD 

7601000108 

17114-2655 

29.7 

20 

358+  7 

20 

4 

95 

3 i 

3.77 

4.62 

1.77 

8.25 

BFCD 

AABC 

9 

5602001000 

17115-2150 

31.1 

11 

2+10 

65 

12 

95 

3 ! 

.25L 

.34L 

.60 

5.57 

CE 

E CB 

9780000108 

1 

23 

LDN  0067 

436 

17115-2913 

32.0 

28 

356+  5 

41 

5 

96 

3 

1.23 

1.39 

.70L 

6.77L 

CC 

AA 

9 

0702110100 

17115-2932 

33.6 

22 

356+  5 

24 

5 

96 

3 

1.44 

.90 

1 .46L 

7.65  L 

EC 

AA 

! 8 

1501212000 

2 

2 

16 

08367 

18 

17115-2502 

34.2 

4 

359+  8 

31 

8 

95 

3 

.43 

.46L 

1.32L 

13.22 

C C 

CKGE 

4400211110 

17115-2859 

35.1 

23 

356+  6 

38 

9 

96 

3 

.75 

69L 

.84L 

6.35L 

D 

BCE 

1701000000 

1 

16 

08366 

8 

17117-2719 

43.2 

16 

358+  7 

69 

11 

96 

2 

.48L 

.71 

1.38 

7.25L 

DD 

GBBJ 

5601010000 

17117-2234 

43.3 

53 

1+  9 

51 

13 

95 

3 

.26L 

.30L 

1.13 

20.06L 

C 

FE 

9501000108 

1 1 

23 

LDN  0056 

374 

17117-2735 

43.6 

5 

357+  6 

33 

5 

96 

3 

3.29 

2.36 

.58  L 

25.88L 

BC 

AA 

9 

2400000008 

17117-2834 

43.8 

24 

I 357+  6 

35 

5 

96 

3 

1 1.64 

.71 

.80L 

5.54L 

BD 

ABF 

4 

! 5620000000 

1 

39 

OTL1 71 1-285 

79 

' 327 

17117-2703 

44.2 

37 

358+  7 

45 

5 

95 

3 

1.29 

.76 

.51 L 

5.65L 

CD 

ABLC 

1 

7700100000 

17117-2913 

44.4 

7 

356+  5 

21 

5 

96 

3 

.61 

.29L 

.89L 

10.03L 

B 

B D 

1702110100 

1 

16 

08379 

87 

17117-2811 

45.0 

52 

357+  6 

82 

9 

95 

2 

.40 

.44  L 

.73L 

32.18L 

C 

BK 

5401000008 

17117-2706 

46.5 

26 

358+  7 

75 

9 

95 

2 

.49 

2.56L 

-64L 

7.57L 

C 

CC 

7600100000 

17117-2758 

46.9 

11 

357+  6 

25 

10 

104 

3 

.26L 

39L 

2.35 

13.76 

CE 

DB 

5501000308 

4 

17118-2748 

49.7 

50 

357+  6 

1 30 

13 

96 

3 

.29L 

.38L 

1.24 

10.50 

CD 

FC 

3640100018 

17118-2219 

52.4 

33 

2+  9 

1 33 

6 

95 

3 

2.20 

1.58 

.44L 

18.55L 

BC 

AA 

0 

9501001008 

17118-2728 

53.0 

38 

357+  6 

59 

9 

96 

2 

.57 

.47L 

.62L 

8.52L 

C 

C EG 

5601120000 

1 

17118-2952 

53.0 

53 

356+  5 

35 

6 

96 

3 

7.73 

11.80 

4.96 

0.39L 

BDC 

AAAB 

9 

3600000000 

17118-2251 

53.6 

12 

1+  9 

30 

23 

95 

2 

.28L 

.44  L 

.77L 

6.42 

D 

FC 

6701010218 

17119-2054 

54.1 

49 

3 + 10 

50  i 

6 

94 

3 

1.81 

.54L 

.51 L 

15.36L 

B 

ACH 

9500100008 

1 

13 

185190  K2 

4 

80 

17119-2138 

54.2 

0 

2 + 10 

91 

9 

95 

2 

.37 

.37L 

.61 L 

20.59L 

E 

DL 

9601100108 

17119-2537 

54.7 

22 

359+  7 

67 

7 

95 

2 

.70 

.44L 

.59: 

21.11L 

C C 

CDE 

5401200008 

17119-2311 

56.2 

31 

1+  9 

75 

7 

95 

3 

.41 

.48L 

.50L 

21.77L 

C 

CH 

5500000008 

17119-2540 

57.0 

52 

359+  7 

37 

5 

95 

3 

1.16 

.74 

.45L 

21.11L 

BC 

AB 

6 

5401200008 

17119-2134 

57.8 

56 

2+10 

46 

8 

95 

3 

.43 

.41 L 

.48L 

21.23L 

C i 

DF  ND 

9602100008 

1 

23 

LDN  0079 

597 

17119-2751 

57.8 

31 

357+  6 

44 

7 

96 

3 

.60 

.39L 

-60L 

31.18L 

B 

CF 

3400100008 

17119-2652 

58.0 

4 

358+  7 

19 

6 

95 

3i 

2.75 

1.17 

.49L 

5.93L  i 

DD 

AAI 

1 

5712001000 

17119-2922 

58.4 

56 

356+  5 

32 

6 

96 

3 

1.10 

.96 

.79L 

7.63L 

EE  ' 

AA 

9 

0501000001 

2 

16 

08385 

29 

17119-2027 

59.8 

52 

3+10 

53 

20 

94 

3 

.25L 

.33  L 

.40L 

7.14 

C 

F D 

6500000110 

17119-2359 

59.8 

53 

0+  8 

19 

5 

95 

3 

1.44 

1.06 

.47L 

17.61L 

DF 

AA 

9 

7400001008 

17120-2159 

0.1 

28 

2+10 

55 

7 

95 

2 

.64 

.30L 

.55L 

17.68L 

C 

A 

9600010008 

1 

13 

185193  K 

5 

85 

17120-2849 

1.7 

15 

356+  6 

29 

6 

96 

3 

1.39 

.86 

.82L 

6.45L 

DD 

AB 

3 

1511030001 

1 

17120-2858 

3.5 

58 

356+  5 

49 

7 

96 

3 

.73 

.53L 

.86L 

7.58L 

F 

BC 

1700100001 

17120-2100 

4.6 

53, 

3 + 10 

56 

7 

94 

2 

.97 

.39: 

58L 

16.29L 

EF 

AC 

0 

9402110118 

17120-2457 

5.7 

40 

360+  0 

48 

8 

95 

3 

.46 

.31 L 

.56L 

7.55L 

C 

C K 

5500100000 

17121-2628 

6.0 

31 

358+  7 

49 

6 

95 

3 

.87 

.34L 

.49L 

29.66L 

C 

BF 

9400101008 

1 

13 

185195  K0 

13 

76 

17121-2902 

9.4 

17 

356+  5 

23 

6 

96 

3 

7.81 

2.53 

.82L 

5.82: 

BC  D 

AAED 

2 

2700200001 

3 

1 

V517  OPH 

14 

3 

17121-2818 

9.7 

5 

357+  6 

15 

6 

95 

3 

.82 

.45 

1.52 

11.99: 

E F DE 

ABCCl 

9 

9602111108 

17121-2700 

11.4 

26 

358+  7 

99 

12 

95 

2 

.38 

.51 L 

.63  L 

8.19L 

D 

E 

5600000000 

17121  -2529 

11.5 

25 

359+  7 

40 

6 

95 

3 

.46 

.42L 

.50L 

5.43L 

C 

BG 

2501000000 

17121-2726 

11.7 

56 

358  + 6 

38 

5 

95 

3 

1.69 

.45L 

66L 

7.08L 

B 

AC  J 

4600220000 

1 

17121-2829 

11.7 

28 

357+  6 

24 

6 

96 

3 

.70 

.63 

.95: 

24.25L 

BDD 

BBC 

0 

5500000008 

17121-2536 

11.9 

21 

359+  7 

55 

7 

95 

2 

.41 

.38L 

.57L 

27.1 1L 

C 

B 

5302200008 

17122-2325 

12.0 

55 

1+  9 

29 

5 

95 

3 

.80 

.41: 

1.78L 

17.32L 

BD 

BCH 

2 

74001 01 32C 

__ 



‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 


465 


Right  Ascension:  17h12m148-17h13m498  Declination:  -30° — 20° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

n 

c 

a 5 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  e 

O 

12  pirn 

25  fim 

60  jim 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o / 

(s) 

O 

1 b 

n 

(") 

O 

N 

* 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

17122-2632 

14.2 

28 

358  + 7 

39 

5 

95 

3 

5.81 

1.51 

.52L 

6.26L 

BD 

AAD 

7 

3600101000 

6 

13 

185198  K0 

9 

52 

17122-2117 

14.5 

12 

3 + 10 

45 

6 

94 

3 

.73 

.75 

.47L 

15.68L 

CF 

AC 

9 

9601100108 

1 

23 

LDN  0079 

511 

17122-2906 

15.4 

8 

356  + 5 

39 

6 

96 

3 

2.02 

1.75 

.77L 

6.95L 

FF 

AA 

9 

2701100001 

17122-2707 

15.5 

18 

358  + 7 

27 

5 

95 

3 

47.38 

54.43 

17.27 

8.1 1 L 

BBE 

AAAB 

9 

6610000000 

24 

17122-2019 

17.0 

34 

3 + 10 

42 

6 

94 

3 

39.06 

22.53 

2.75 

3.06L 

BCE 

AAA 

9 

7601000000 

29 

2 

1 

VI 695 OPH 

j 7 

3 

17122  - 2001 

17.8 

41 

4 + 11 

32 

8 

94 

3 

.43L 

.38: 

2.31 

4.14L 

DC 

DEAF 

9501000000 

17123-2930 

18.2 

40 

356  + 5 

31 

6 

96 

3 

4.77 

4.99 

1.17 

5.18L 

CBC 

AAB 

0 

1510000001 

17123-2648 

19.7 

32 

358  + 7 

54 

7 

95 

2 

.88 

.75 

.541 

5.88L 

FF 

AB 

9 

4702101000 

17123-2318 

21.6 

17 

1+  9 

62 

16 

95 

3 

.25L 

.47L 

1.02L 

9.03 

E 

F HD 

95800002 1C 

17123-2350 

21.8 

55 

1+  8 

57 

7 

95 

2 

.47 

.42L 

.56L 

15.51  L 

C 

CG 

3400000008 

17123-2129 

22.4 

9 

2+10 

26 

17 

94 

3 

.25L 

.33L 

.47L 

9.83 

E 

GCKD 

9602000158 

8 

1 

23 

LDN  0079 

401 

17123-2122 

23.6 

58 

3+10 

23 

5 

94 

3 

28.99 

14.00 

2.47 

15.91  L 

BBC 

AAA 

0 

9612100108 

15 

5 

1 

VI 699  OPH 

7 

3 

17124-2037 

27.2 

46 

3 + 10 

30 

5 

94 

3 

3.00 

1.71 

.41 L 

16.13L 

BE 

A A K 

9 

8500000008 

1 

1 

VI 701  OPH 

1 

3 

17124-2753 

27.5 

33 

357+  6 

30 

5 

95 

3 

4.83 

2.11 

.67: 

23.56L 

BCD 

AADF 

0 

9500101218 

17124-2725 

29.4 

43 

358+  6 

50 

5 

95 

3 

1.08 

.40 

.60L 

6.29L 

CD 

ADL 

0 

3600221000 

1 

1 

23 

LDN  1756 

531 

17125-2803 

30.5 

8 

357+  6 

36 

5 

95 

3 

2.45 

1.83 

.66L 

27.33L 

DC 

AA 

4 

9500100008 

17125-2403 

30.8 

43 

0+  8 

52 

6 

95 

3 

.58 

.39L 

.40L 

24.41  L 

B 

BM 

5400110008 

1 

23 

LDN  0016 

457 

17125-2405 

35.4 

30 

0+  8 

60 

11 

95 

2 

.41 

-56L 

.50L 

29.88L 

C 

DG 

5400210008 

1 

23 

LDN  0016 

470 

17126-2722 

36.4 

51 

358+  6 

37 

5 

95 

3 

2.08 

1.37: 

.58L 

5.98L 

CF 

AB 

9 

3600101000 

1 

23 

LDN  1756 

355 

17126-2450 

36.6 

37 

360+  8 

40 

5 

95 

3 

1.71 

.66 

.43L 

5.65L 

BD 

AD 

1 

6500000000 

17126  - 2638 

37.7 

16 

358  + 7 

35 

5 

95 

3 

.96 

.61 

.51L 

8.98: 

CE  D 

AB  G 

0 

3602120200 

1 

17126-2431 

38.7 

11 

0+  8 

55 

5 

95 

3 

.56 

.53L 

.50L 

6.81  L D 

BC  G 

4601100120 

8 

17126-2907 

39.1 

53 

356+  5 

44 

6 

96 

3 

1.99 

.59 

.69L 

5.58L 

BE 

AB  1 

0 

1700000001 

1 

185204  K5 

13 

90 

17126-2225 

39.8  23 

2+  9 

55 

8 

95 

3 

.36 

.35L 

46L 

22.29L  C I 

D 

9501201308 

13  j 

17126-2854 

41.0 

44 

356+  5 

36 

5 

96 

3 

1.81 

1.96 

.73L 

5.57L  FF  f 

A AG 

9 

1700101001 

17126-2651 

41.1 

8 

358+  7 

49 

7 

95 

3 

.51 

.45L 

.561 

6.36L  E 1 

BG 

3601100000 

17127-2537 

42.1 

6 

359+  7 

80 

9 

95 

2 

.39 

.75L 

.60L 

20.22L  D 

BHL 

5400000008 

17127-2832 

42.2 

57 

357+  6 

38 

6 

96 

3 

2.02 

1.32 

.69L 

5.27L  FF 

AB 

9 

2700000001 

17127-2859 

42.8 

24 

356+  5 

41 

6 

96 

3 

1.26 

.59 

.66L 

6.13L  CD 

AB  G 

0 

1700101001 

1 

16 

08410 

6 

17127-2428 

44.1 

22 

0+  8 

23 

9 

95 

3 

.31 L 

.35L 

.86 

19.28L 

C 

EEBH 

4401100128 

8 

17127-2257 

44.5 

34 

1+  9 

29 

5 

95 

3 

2.16 

.87 

,83L 

20.71  L B C 

AAG 

1 

9501 001 00C 

17127-2700 

47.8 

31 

358+  7 

23 

5 

95 

3 

4.38 

4.72 

1.22 

5.97L 

B DC 

AAB 

9 

3600100100 

17128-2457 

48.3 

32 

360  + 8 

42 

6 

95 

3 

1.24 

.42L 

.48L 

4.81  L 

B 

AB 

4500000000 

17128-2758 

48.8 

42 

357+  6 

22 

6 

95 

3 

1.58 

1.05 

.78L 

27.40L 

BC 

ABH 

0 

9501300218 

17128-2807 

49.2 

23 

357+  6 

82 

16 

95 

2 

1.07L 

.44L 

.76 

26.90L 

D 

LB 

9500100008 

17128-2024 

49.3 

41 

3+10 

48 

6 

94 

3 

.53 

.62L 

.41 L 

5.35L 

B 

CDHE 

4601010000 

17128-2928 

49.7 

2 

356+  5 

46 

5 

96 

3 

1.58 

1.22 

.78L 

7.94L 

CD 

AA 

9 

1500000001 

17128-2948 

50.0 

42 

356+  5 

33 

6 

96 

3 

6.09 

5.55 

.90L 

9.66L 

BC 

AA 

9 

2600000000 

17128-2657 

51.9 

9 

358+  7 

19 

5 

95 

3 

.88 

.31: 

.65L 

5.97L 

BF 

AGC 

2 

2600200000 

17128-2921 

51.9 

54 

356+  5 

55 

6 

96 

3 

.71 

.44L 

.88L 

8.22L 

C 

BC 

0500000101 

17128-2122 

53.6 

48 

3+10 

38 

5 

94 

3 

2.05 

1.26 

.48L 

20.44L 

DD 

AA 

6 

9601100008 

17128-2226 

53.6 

48 

2+  9 

21 

6 

95 

3 

.25L 

.86 

.82 

6.71  L 

CC 

ADC 

9741201208 

17129-2353 

54.7 

11 

1+  8 

22 

5 

95 

3 

1.47 

1.94 

.47L 

19.47L 

EF 

AA 

9 

3400000008 

1 

23 

LDN  0016 

417 

17129-2402 

54.7 

36 

0+  8 

34 

5 

95 

3 

4.31 

1.92 

.60L 

19.55L 

BC 

A A F 

2 

4400110008 

1 

23 

LDN  0016 

170 

17129-2755 

54.9 

14 

357+  6 

94 

20 

95 

3 

.34L 

.45L 

.82L 

14.69 

E 

KLC 

9681301218 

17129-2812 

56.9 

56 

357+  6 

36 

7 

95 

2 

.74 

.54L 

.79L 

23.86L 

C 

AEK 

9502200008 

17130  - 2904 

1.5 

18 

356+  5 

48 

5 

96 

3 

1.62 

.96 

.65L 

7.47L 

CC 

AB 

3 

1600100001 

17130-2107 

3.4 

54 

3 + 10 

57 

6 

94 

3 

.93 

,36L 

.48L 

26.071 

B 

B 

9501000008 

17130-2824 

3.6 

33 

357+  6 

40 

7 

95 

3 

.52 

.39: 

.60L 

23.55L 

CF 

CE 

1 

8401000008 

1 

1 

KQ  OPH 

14 

3 

17130-2053 

3.9 

39 

3+10 

42 

7 

94 

2 

.38L 

1.22  L 

4.12 

14.53: 

DE 

J BAD 

9501123138 

A 

2 

23 

LDN  0100 

228 

17130-2859 

4.5 

15 

356+  5 

40 

5 

96 

3 

1.27 

1.36 

.63L 

7.18L 

DE 

AA 

9 

1610201001 

1 

16 

08421 

74 

17131-2340 

6.3 

35 

1+  8 

76 

17 

95 

2 

.27L 

.35L 

.70L 

4.65 

E 

G FC 

2701000008 

17131-2058 

6.5 

37 

3 + 10 

67 

9 

94 

3 

.38L 

.36L 

1.59 

24.95L 

C 

B 

9501210138 

8 

2 

23 

VDB.66N  110 

24 

17131-2845 

7.0 

18 

357+  5 

24 

9 

95 

3 

.88 

.39: 

,68L 

7.21  L 

CE 

BE 

5 

1610010001 

17131-2629 

7.7 

14 

358+  7 

52 

5 

95 

3 

1.70 

.40L 

.56L 

31.19L 

B 

AE 

6401120108 

1 

2 

13 

185213  K2 

5 

66 

17131-2800 

9.8 

39 

357+  6 

41 

6 

95 

3 

1.18 

.75 

.59L 

22.36L 

BC 

AB 

3 

9501200208 

1 

1 

KR  OPH 

21 

3 

17131-2816 

10.1 

32 

357+  6 

36 

6 

95 

3 

1.90 

.84 

.59L 

22.44L 

CF 

AB 

9 

9501200008 

17132-2157 

12.5 

46 

2+  9 

68 

13 

94 

3 

.28L 

,32L 

.74 

4.14: 

CD 

FEB 

9700000008 

17132-2133 

12.8 

35 

3+10 

37 

5 

94 

3 

1.35 

.49: 

.50L 

15.63L 

ED 

ACH 

0 

9601000008 

17132-2707 

16.0 

13 

358+  6 

87 

37 

95 

2 

.38L 

.36L 

.69L 

11.02 

c 

HN  G 

3601000010 

17132-2944 

16.2 

34 

356  + 5 

43 

10 

96 

3 

.58 

.41 L 

1.1 1 L 

13.17L  C 

B 1 

2500200000 

17132-2837 

16.8 

59 

357+  5 

32 

5 

95 

3 

3.43 

1.64 

.63L 

6.96L  CC 

AA  F 

7 

1601110001 

17133-2758 

19.4 

25 

357+  6 

33 

9 

95 

3 

.40 

.47L 

1.46 

10.18 

D CF 

ICFGB 

9602100208 

1 

16 

08428 

59 

17133-2627 

19.7 

47 

358+  7 

47 

6 

95 

3 

.76 

.79: 

.56L 

26.23L 

ED 

AB 

4 

6401120108 

1 

17133-2744 

20.3 

34 

357+  6 

23 

16 

95 

2 

1 .32L 

.39L 

.79: 

7.34 

DE 

F DC 

8601200118 

17133-2938 

20.3 

59 

356+  5 

16 

5 

96 

3 

4.43 

3.09 

1.20L 

12.04L  BD 

AAl 

6 

1500201100 

2 

16 

08433 

15 

17133-2918 

22.1 

18 

356+  5 

20 

5 

107 

3 

4.86 

3.26 

.89L 

10.09L  DC 

A AB  J 

3 

0501000111 

17133-2056 

224 

13 

3+10 

26 

5 

94 

3 

8.92 

5.60 

.95: 

16.78L  BED 

AA  AH 

9 

9500113168 

50 

A 

2 

1 

VI 732  OPH 

12 

3 

17133-2515 

22.6 

3 

359+  7 

19 

5 

95 

3 

.77 

.45L 

.93 

4.86L 

B C 

BGED 

2700101000 

1 

13 

185219  K0 

3 

70 

17134-2248 

24.1 

49 

2+  9 

30 

13 

95 

2 

.28L 

.46L 

1.45L 

8.12 

E 

BFB 

96031 0023C 

C 

17134-2516 

24.6 

50 

359+  7 

41 

5 

95 

3 

1.16 

1.04 

.53L 

5.77L  FF 

AB 

9 

2600101000 

17134-2854 

25.0 

12 

356+  5 

31 

5 

96 

3 

3.18 

1.55 

.75L 

7.98L 

BC 

AAFE 

2 

1600100001 

17134-2436 

25.3 

42 

0+  8 

37 

i 5 

95 

3 

7.52 

3.44 

.78 

4.33L  BBC 

AAC 

0 

2701001000 

17134-2233 

27.4 

58 

2+  9 

24 

5 

95 

3 

1.49 

.88 

1.86L 

16.28L  F D 

AA 

7 

9601 2201 1C 

17134-2817 

27.5 

37 

357+  6 

25 

5 

95 

3 

4.53 

2.47 

.74L 

25.60L  B C 

AAD 

1 

9401100008 

17134-2827 

29.0 

52 

357+  6 

36 

8 

95 

2 

.82 

.56L 

.68L 

27.55L  C 

BD 

6403110008 

17134-2231 

29.2 

9 

2+  9 

41 

6 

95 

3 

.83 

.36L 

1.86L 

16.23L  C 

B 

96021201 1C 

17135-2237 

30.4 

51 

2+  9 

31 

16 

95 

2 

.31 L 

.38L 

1.60L 

5.82 

D 

G KB 

97001001 1C 

17135-2551 

30.4 

26 

359+  7 

51 

6 

95 

3 

1.09 

.71 

.57L 

24.83L  FD 

AB 

1 

5501000008 

17135-2748 

30.7 

38 

357+  6 

23 

5 

95 

3 

2.51 

4.43 

2.27 

26.01  L 

BFF 

AAA 

9 

8551200118 

17135-2646 

31.5 

57 

358+  7 

42 

5 

95 

3 

5.63 

4.48 

.83: 

5.20L 

BCC 

AAB 

9 

2702100000 

17135-2908 

32.3 

52 

356+  5 

19 

5 

96 

3 

1.47 

1.34 

.83L 

11.00L  FF 

AA 

9 

1500000001 

17135-2127 

32.6 

8 

3+10 

27 

16 

94 

3 

,25L 

.37L 

.53 

8.95: 

DD 

KHFC 

9703000008 

17135-2836 

33.2 

11 

357+  5 

33 

5 

95 

3 

2.20 

i 1.76 

j .71 L 

6.94L  F E 

AA 

9 

1600110001 

17135-2824 

34.0 

54 

357+  6 

30 

6 

95 

3 

1.18 

.79 

.65L 

26.73L  DC 

AB 

1 

7402110008 

17135-2604 

34.3 

34 

359+  7 

77 

9 

95 

2 

.37 

.46L 

1 58L 

24.42L  C 

B 

7501200008 

1 

39 

OT  — 223 

40 

1415 

17135-2610 

35.3 

23 

359+  7 

19 

5 

95 

3 

1.09 

.99 

.51 L 

15.85L 

EC 

AA  F 

4 

5581110118 

17136-2559 

37.0 

21 

359+  7 

38 

! io 

95 

3 

.32L 

.37L 

1.48 

8.80L 

C 

CCB 

7600100008 

17136-2320 

37.3 

5 

1+  8 

39 

12 

95 

3 

.25L 

.40L 

1.82L 

5.85 

C 

HDB 

960100042C 

C 

17136-2041 

38.6 

58 

3 + 10 

27 

5 

94 

3 

2.49 

.98 

.41 L 

15.04L  BE 

A A J L 

5 

7501000008 

1 

1 

V1742  OPH 

12 

3 

17136-2156 

4115 

11 

2+  9 

25 

5 

94 

3 

2.95 

1.40 

.43L 

15.67L  DF 

AAl 

9 

9600100008 

17137-2344 

43.3 

56 

1+  8 

56 

10 

95 

2 

.28L 

.32L 

.98 

15.36L 

C 

A 

1501201008 

17137-2706 

43.9 

16 

358+  6 

39 

10 

95 

2 

.51 

.42: 

.651 

5.54L 

FD 

BD 

2 

1713000000 

17137-2752 

45.2 

37 

357+  6 

64 

6 

95 

3 

.58 

.40L 

.59L  28.03L  C 

B D 

9502100008 

17137-2720 

45.7 

53 

358+  6 

18 

12 

95 

2 

.44 

.43L 

.59L 

6.76L  E 

Dl 

1600010000 

17137-2944 

46.0 

1 

356+  5 

49 

7 

96 

3 

.71 

.42L 

1.08L 

12.07L  C 

A C 

2501101100 

17137-2416 

47.3 

14 

0+  8 

50 

6 

95 

3 

.56 

.40L 

.55L 

19.89L 

D 

BB 

2500000008 

17138-2510 

48.3 

40 

360+  7 

48 

24 

95 

3 

.78L 

.65L 

.65L 

11.58 

c 

KJ  EE 

3600010130 

8 

1 

32 

X1713  — 251 

38 

8 

17138-2456 

49.0 

5 

360+  8 

52 

9 

95 

2 

.55 

.69L 

.491 

5.34L  | C 

BF 

3700001000 

17138-2116 

49.0 

42 

3+10 

28 

16 

94 

3 

.25L 

.37L 

.61 L 

I 7.55 

E 

DC 

_ 

9700000208 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CJRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


466 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h13m49*-17h15m178 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Hags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a S 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12 

25  |im 

60  /im 

100  jitn 

Hux 

Carr 

A 

Confusion 

R 

s 

A 

Sep 

h m. 

(s) 

n 

1 b 

O 

(") 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Hags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

1 7138  — 2644 

49.2 

6 

358+  6 

46 

6 

95 

3 

.72 

47L 

.55L 

5.29L 

B 

BCF 

1601100000 

17138  — 2920 

49.8 

46 

356+  5 

24 

5 

96 

3 

.76 

.62 

.87L 

8.33L 

DD 

BBH 

8 

0500000011 

17138-2810 

50.7 

25 

357+  6 

30 

5 

95 

3 

3.90 

2.04 

.62L 

28.14L 

BC 

A AG 

8 

9500000008 

17138-2855 

52.0 

28 

357+  5 

20 

5 

95 

3 

1.94 

1.18 

.78L 

6.72L 

FC 

AA 

9 

1601000001 

17138-2346 

52.6 

32 

1+  8 

30 

5 

95 

3 

3.23 

3.52 

.61 L 

19.94L 

BF 

A A E 

9 

1500101008 

17138-2254 

52.7 

31 

2+  9 

48 

14 

95 

2 

25L 

,74L 

1.04L 

5.04 

D 

HFB 

97021 0020C 

17138-2333 

53.4 

17 

1+  8 

55 

6 

95 

3 

.64 

.44L 

,48L 

18.06L 

C 

BBF 

1500100008 

17139-2339 

55.3 

40 

1+  8 

38 

5 

95 

3 

1.23 

.75 

.48L 

18.98L 

cc 

BB 

0 

1500101008 

17139-2225 

55.7 

46 

2+  9 

34 

5 

94 

3 

4.97 

4.40 

1.75 

13.45L 

BFC 

AACE 

9 

8601100308 

4 

17139-2011 

55.8 

19 

4+10 

30 

5 

94 

3 

1.11 

1.08 

.41 L 

3.62L 

BC 

BAH 

3 

7600010000 

17139-2448 

56.1 

5 

360+  8 

52 

7 

95 

3 

.81 

.44L 

.54  L 

5.24L 

E 

B 

3702000000 

17139-2937 

56.2 

12 

356+  5 

52 

7 

96 

2 

.75 

.63L 

1.23L 

10.23L 

C 

BB 

1501100100 

17139-2931 

57.2 

2 

356+  5 

23 

6 

96 

3 

1.17 

.96 

1.05L 

9.84L 

DC 

AAL 

6 

1500000001 

17139-2957 

57.4 

55 

356+  5 

60 

7 

96 

3 

.72 

.481 

,90L 

15.44L 

E 

BD 

1601000000 

17139-2331 

58.2 

3 

1+  8 

39 

5 

95 

3 

1.71 

1.15 

1.87L 

17.76L 

CD 

AB 

8 

950010000C 

17139-2848 

58.2 

53 

357+  5 

83 

6 

95 

3 

.59 

42L 

,67L 

9.53L 

E 

CL 

1602100001 

17139-2151 

59.1 

56 

2+  9 

67 

7 

94 

3 

.56 

-37L 

,48L 

31 .21 L 

E 

B 

9500200008 

1 

19 

518 

10 

90 

17139-2735 

59.4 

23 

358+  6 

34 

5 

95 

3 

1.68 

1.06 

.551 

22.95L 

BC 

AB 

0 

8500112008 

2 

17139-2908 

59.6 

38 

356+  5 

56 

7 

95 

2 

.56 

.39L 

.97L 

10.41  L 

D 

BH 

1500100001 

17140-2129 

1.9 

51 

3+  9 

80 

20 

94 

2 

.73L 

.48L 

.79 

14.74L 

D 

1 1 

9602000218 

17140-2058 

2.5 

28 

3 + 10 

53 

7 

94 

2 

.73 

.34: 

,46L 

14.81  L 

CE 

BC 

1 

9500100028 

17140-2224 

4.6 

50 

2+  9 

81 

17 

94 

2 

.27L 

.49L 

.54L 

7.45 

E 

B 

8700100308 

4 

17140-2738 

5.4 

25 

358+  6 

21 

5 

95 

3 

1.47 

1.11 

.55L 

26.29L 

FD 

AB 

8 

8500112008 

2 

17140-2209 

5.6 

20 

2+  9 

34 

6 

94 

3 

3.18 

2.32 

.71 

14.75L 

BCF 

AAB 

9 

8601000008 

17141-2605 

7.9 

4 

359+  7 

41 

5 

95 

3 

.99 

.45 

.52L 

21.63L 

BD 

AC 

1 

6500000008 

17141  —2424 

8.2 

29 

0+  8 

68 

7 

95 

3 

.62 

,34L 

,59L 

23.38L 

D 

C DG 

1500011008 

17141-2914 

10.3 

41 

356+  5 

63 

14 

95 

2 

1.31  L 

.51L 

1.51 

14.72L 

C 

HMEA 

1500100001 

17141-2234 

11.0 

4 

2+  9 

49 

6 

94 

3 

.91 

.50: 

82L 

17.63L 

CD 

BCD 

0 

9601 0001 2C 

17142-2625 

12.0 

18 

359+  7 

22 

5 

95 

3 

1.37 

.80 

.61 L 

6.09L 

CD 

AB 

0 

5602100200 

17142-2157 

14.2 

50 

2+  9 

37 

6 

94 

3 

1.52 

.71 

.42L 

14.58L 

BF 

ABH 

1 

8600100008 

1 

1 

VI 770  OPH 

4 

3 

17142-2844 

14.3 

13 

357+  5 

32 

6 

95 

3 

1.98 

.90 

.80L 

7.99L 

CD 

ABM 

0 

1502100001 

17142-2436 

16.2 

33 

0+  8 

38 

10 

95 

2 

.34 

.71 L 

.57  L 

5.84L 

C 

CB 

1700100000 

17142-2551 

16.6 

57 

359+  7 

97 

9 

95 

2 

.37 

52L 

.82L 

21.68L 

C 

CCG 

3500100008 

17142-2121 

16.8 

44 

3+  9 

37 

10 

94 

3 

.55 

.36L 

.48L 

22.68L 

C 

B 

9500000008 

17142-2643 

17.1 

34 

358+  6 

52 

6 

95 

3 

.98 

.52L 

,58L 

5.91  L 

C 

BD 

2600000100 

17143-2956 

21.9 

3 

356+  5 

30 

6 

96 

3 

1.61 

1.10 

1.18L 

11.27L 

EC 

AA 

6 

3601000000 

17143  — 2455 

22.8 

21 

360  + 7 

62 

9 

95 

2 

.32 

.41 L 

.55L 

6.53L 

D 

E 

3600000000 

17143-2442 

23.0 

30 

0+  8 

46 

6 

95 

3 

.59 

,60L 

.49L 

5.47L 

C 

BB 

3700100000 

17143-2907 

23.3 

45 

356+  5 

26 

6 

96 

3 

1.56 

.71 

.85L 

11.1 0L 

DC 

AC 

2 

1500000001 

17144-2637 

24.3 

16 

358+  6 

37 

5 

95 

3 

1.07 

1.02 

.54L 

5.88L 

DC 

A BCL 

7 

1600100100 

! 

17144-2254 

24.6 

33 

2+  9 

31 

6 

95 

2 

1.11 

.96L 

1.60L 

18.00L 

F 

ABL 

950110030C 

\ 

17144-2704 

25.0 

49 

358+  6 

72 

30 

95 

2 

35L 

.56L 

.98L 

9.92 

C 

CEE 

3600000110 

17144-2749 

26.2 

18 

358+  6 

27 

10 

95 

2 

.73 

.40: 

.56L 

16.78L 

CE 

CB 

0 

9601120108 

17144-2042 

27.1 

44 

3+10 

43 

6 

94 

3 

1.39 

.84 

.45L 

13.28L 

CD 

AA 

8 

6601000008 

17144-2818 

27.2 

59 

357+  5 

64 

7 

95 

3 

.58L 

1.04 

1.10: 

35.30L 

DD 

EBB 

9400000008 

17144-2807 

27.9 

52 

357+  6 

56 

9 

95 

2 

.49 

,42L 

.87L 

36.98L  F 

CE 

9500000008 

17144-2539 

29.1 

23 

359+  7 

46 

14 

95 

3 

.25L 

.50L 

1.06 

10.43: 

DD 

J DD 

9500100110 

17144-2752 

29.6 

29 

357+  6 

44 

5 

95 

3 

.70 

.51: 

.60L 

9.80L  CF 

ABJ  D 

0 

9682220108 

1 7144  — 2939 

29.7 

60 

356+  5 

38 

6 

96 

3 

2.85 

2.73 

1.15L 

10.38L  BD 

A A F 

9 

2502100000 

17145-2304 

30.5 

56 

1+  8 

31 

6 

95 

3 

.79 

.51 L 

1.65L 

1B.39L  B 

BGF 

950132141C 

17145-2011 

30.8 

27 

4 + 10 

81 

10 

94 

2 

.32 

.47L 

.45L 

4.65L  C 

DF 

4600000000 

17145-2634 

30.9 

2 

359+  6 

42 

5 

95 

3 

.97 

.56 

.54L 

6.39L  BD 

BD 

0 

1600200000 

17145-2130 

31.6 

40 

3+  9 

41 

5 

94 

3 

2.00 

.58: 

.40L 

13.48L  CD 

AB  1 

1 

9602100228 

17145-2546 

31.6 

32 

359+  7 

74 

7 

95 

3 

.54 

.37L 

.59L 

7.43L  C 

BE 

7500100000 

1 

16 

08455 

17 

141 

17145-2150 

32.5 

42 

2+  9 

39 

6 

94 

3 

.83 

.40L 

-41L 

22.61  L B 

BD 

8510000008 

1 

1 

VI 782  OPH 

7 

3 

17145-2758 

32.5 

6 

357+  6 

49 

6 

95 

3 

1.07 

.43L 

.61 L 

28.20L  B 

AF 

9512100008 

17145-2233 

33.0 

52 

2+  9 

46 

6 

94 

3 

.76 

.51 L 

2.07L 

30.58L 

D 

ADJ  F 

95020001 1C 

17145-2242 

33.0 

20 

2+  9 

48 

5 

94 

3 

2.59 

1.49 

1.93L 

18.41  L 

BC 

AB 

5 

960121201C 

2 

1 

32 

X1714-227 

108 

2 

17145-2348 

33.9 

2 

1+  8 

78 

8 

94 

2 

.53 

.46L 

.53L 

23.07L 

C 

Cl 

1502100118 

17145-2834 

34.9 

42 

357+  5 

72 

13 

95 

| 3 

2.44L 

.43  L 

1.39 

10.07L 

C 

DC 

1500100101 

17145-2713 

35.8 

32 

358+  6 

57 

7 

95 

3 

.37 

.34L 

.61 L 

7.32L 

C 

EM 

4600000000 

17146-2258 

37.5 

54 

2+  8 

44 

12 

95 

3 

.25L 

.36L 

1.38: 

11.44 

EE 

EEB 

9641 10030C 

4 

17146-2945 

39.5 

2 

356+  5 

40 

10 

96 

3 

.76 

.42L 

.93L 

1 1.43L 

D 

BF 

3501200000 

17147-2655 

42.7 

31 

358+  6 

47 

5 

95 

3 

1.30 

.56 

.54L 

6.75L 

CD 

AB 

5 

3600000000 

17147-2310 

43.9 

44 

1+  8 

36 

9 

95 

3 

26L 

.32L 

1.17 

9.22L 

E 

1 CD 

9680321 51 C 

17147-2930 

44.8 

24 

356+  5 

59 

6 , 

95  1 

3 

.90 

.39L 

1.14L  ; 

13.84L 

E 

AF  GD 

1502100001 

17147-2639 

45.1 

34 

359+  6 

16 

5 1 

95  1 

3 

2.10 

1.07 

52L  1 

6.14L 

DF 

AA 

9 

3601100100 

17147-2858 

45.2 

39 

357+  5 

23 

6 

95 

3 

3.32 

2.26 

.85L 

8.08L 

EE 

AA 

9 

2600001101 

| 

17147-2740 

45.4 

38 

358+  6 

57 

8 

95 

3 

.50 

.47  L 

.84L 

28.33L 

E 

CDF  E 

8400100108 

17147-2244 

45.5 

36 

2+  9 

22 

6 

94 

3 

2.56 

1.81 

.92: 

37.20L 

CCD 

AAC 

4 

953211 221 C 

2 

17147-2330 

47.3 

45 

1+  8 

64 

10 

95 

2 

.38 

.60L 

1.74L 

24.61  L 

D 

A 

85001 OOOOC 

17148-2723 

49.8 

2 

358+  6 

37 

6 

95 

3 

1.69 

.99 

.60L 

6.83L 

CE 

AB 

0 

7600000000 

17148-2927 

50.3 

53 

356+  5 

32 

5 

96 

3 

3.59 

2.32 

.53L: 

8.91L 

FE 

A A J 

9 

1500100001 

17148-2343 

51.9 

39 

1+  8 

42 

6 

95 

3 

.74 

.50L 

.44L 

17.67L 

C 

BB 

1501100108 

2 

14 

519— SC  11  Gl 

75 

17149-2949 

55.4 

23 

356+  5 

25 

6 

108 

2 

1.36 

1.01 

.93  L 

12.19: 

DC  F 

ABDC 

8 

3602000110 

17149-2414 

57.2 

3 

1+  8 

22 

5 

95 

3 

3.66 

.85 

-42L 

23.19L 

CD 

AB 

6 

4501000008 

3 

13 

185238  K0 

1 

53 

17149-2915 

57.2 

25 

356  + 5 

27 

5 

95 

3 

1.59 

1.14 

.57  L 

7.95L 

CC 

AAE 

0 

2601100001 

17149-2532 

58.2 

6 

359+  7 

24 

5 

95 

3 

3.50 

.97 

.57L 

4.15L 

BC 

AAN 

1 

9700000000 

2 

4 

TMSS  -30290 

25 

29 

17149-2813 

58.7 

58 

357+  5 

30 

6 

95 

3 

.89  i 

.66 

.79L 

28.86L 

BD 

BB 

3 

9500100008 

17150-2739 

1.3 

7 

358+  6 

40 

6 

95 

3 

.27L 

4.80 

7.38 

30.79L 

BC 

AA 

9500100008 

17150-2758 

2.9 

46 

357+  6 

34 

6 

95 

3 

5.19 

3.39 

.691 

37.53L 

DB 

AA 

0 

9513100000 

17150-2047 

3.5 

52 

3 + 10 

23 

9 

94 

3 

.74 

.56: 

.40L 

21.19L 

BF 

BB 

0 

6600000008 

17150-2401 

3.6 

23 

1+  8 

51 

7 

95 

3 

.63 

.501 

.48L 

24J?0L 

C 

DH 

5500020008 

1 

18 

6651  G3 

11 

66 

17151-2802 

6.6 

5 

357+  5 

48  : 

6 

95 

3 

.69 

.46L 

83L 

4(5.75  L 

D 

BDI 

9502100008 

17151-2902 

7.1 

35 

357+  5 

22 

6 

95 

3 

1.14 

.56: 

1.91 

7.24L 

CF  C 

ACE 

0 

2601111201 

17151-2818 

7.1 ! 

52 

357+  5 

27 

6 

95 

3 

2.12 

2.38 

90L 

24.75L 

EC 

AAD 

3 

7500200008 

17151-2858 

7.4: 

21 

357+  5 

22 

5 

95 

3 

1.64 

1.09 

.67L 

7.1 1L 

DD 

AA 

4 

2601111001 

17151  -2426 

7.6 

58 

0+  8 

46 

7 

95 

3 

.50 

,38L 

.51 L 

27.08L 

D 

B 

6501000008 

1 

16 

08470 

24 

141 

17151-2650 

9.5 

11 

358+  6 

50 

6 

95 

3 

1.76 

.65: 

56L 

6.65L 

BD 

AB 

0 

4600000000 

17151-2134 

10.3 

5 

3+  9 

64 

17 

94 

2 

.44L 

.41L 

.48 

22.14L 

C 

D 

9500000118 

17151-2543 

11.0 

30 

359+  7 j 

23 

3 

100 

3 

.25L 

.37L 

.54  L 

10.16 

C 

FNC 

8601211110 

17152-2607  : 

12.2 

45 

359+  7 1 

23 

9 

95 

3 

.66 

.62L 

.82 

8.39 

D FC 

ABCB 

7601100100 

17152-2225 

13.4 

4' 

2+  9 

61 

6 

94 

3 

.65 

.36L 

.46L 

2i#.64L 

C 

B J 

6501000008 

i 

17152-2830 

13.5 

15 

357+  5 

59 

7 

95 

3 

.46 

.39L 

.84  L 

26.93L 

C 

CH 

5500000008 

17152  - 2540 

14.5 

30 

359+  7 

32 

5 

95 

3 

2.07 

.99 

.51 L 

5.88L 

BC 

AA 

0 

9701210100 

17152-2106 

14.7 

22 

3+  9 

57 

8 

94 

2 

.48 

.62L 

.53L 

20.95L 

C 

C 

9600001008 

17152-2942 

15.5 

7 

356+  5 

52 

7 

95 

2 

1.04 

.56 

1.21  L 

14.90L 

DF 

BB 

0 

2500100101 

17152-2217 

16.2 

6 

2+  9 

18 

6 

94 

3 

1.91 

.99 

.44L 

16.91  L 

BC 

AB  E 

3 

6600011008 

17152-2006 

16.7 

40 

4 + 10 

21 

5 

94 

3 

2.35 

1.10 

.44L 

3.12L 

BF 

AA  L 

9 

3700000000 

17152-2943 

17.1 

52 

356+  4 

44 

11 

96 

3 

1.77L 

.40L 

2.36 

16.84L 

C 

1 EB 

2501120101 

__ 

1 

_J 

*Con1usion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  urn;  10)  High  Source  Density  Region. 


467 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h15m17,-17h16m50# 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Net  Color  Corrected) 

V 

I 

r 

a 5 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

8 ! 

O 

12  +m 

25  Jim 

60  Jim 

100  fim 

Flux 

Co  IT 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o t 

(s) 

O 

1 b 

(") 

(") 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type  (") 

Mag 

17152-2913 

17.9 

39 

356+  5 

37 

6 

95 

3 

2.61 

2.71 

83L 

10.19L 

FC 

AA 

9 

3501201001 

17153  - 2926 

18.0 

57 

356  + 5 

71 

7 

95 

3 

.93 

39L 

.85L 

12.98L 

D 

BD 

1500100001 

17153  - 2435 

18.9 

7 

0+  7 

36 

5 

95 

3 

3.25 

1.84 

.97 

3.94L 

BEF 

AAA 

9 

3700000000 

17153-2816 

19.8 

51 

357+  5 

54 

6 

95 

3 

.58 

.421 

84L 

24.93L 

B 

BCI  C 

7500100008 

17153-2300 

20.1 

0 

2+  8 

18 

6 

94 

3 

6.02 

3.24 

1.63L 

21.22L 

BF 

A AG 

9 

95001 01 OOC 

17153-2955 

20.7 

2 

356  + 4 

51 

6 

95 

3 

1.66 

.91 

1.20L 

14.971 

CE 

AB 

8 

4600002111 

17153-2638 

21.4 

53 

359+  6 

57 

6 

95 

3 

.84 

.63L 

.59L 

7.31  L 

D 

BB 

$601000000 

17153-2233 

21.7 

46 

2+  9 

29 

14 

94 

3 

.25L 

47L 

1.09L 

7.20 

D 

FFB 

9782000 10C 

17153-2604 

21.7 

48 

359+  7 

42 

6 

95 

3 

.76 

■45L 

.54L 

6.21  L 

C 

AE 

7601100100 

17153-2510 

22.0 

9 

360  + 7 

35 

7 

95 

3 

.65 

64L 

.59L 

5.80  L. 

C 

BCKE 

9700100110 

17154  - 2710 

25.3 

27 

358  + 6 

31 

5 

95 

3 

3.54 

2.84 

63L 

5.06L 

EE 

AA 

9 

5700100000 

17154-2127 

26.6 

59 

3+  9 

51 

6 

94 

3 

1.13 

.39L 

47L 

22.33L 

C 

AF  CD 

9500000138 

8 

17154-2521 

27.6 

49 

360  + 7 

63 

6 

95 

3 

.66 

.51 L 

.51 L 

6.11L 

B 

BC 

9700000000 

17155-2752 

31.7 

49 

358+  6 

37 

6 

95 

3 

.61 

.33 

1.25L 

14.1 1 L 

DF 

BGHC 

9 

8601110108 

17155-2546 

31.9 

55 

359+  7 

21 

5 

95 

3 

13.95 

16.99 

5.10 

6.76L 

CCC 

AA  AG 

9 

7701012230 

8 

17155-2540 

32.8 

8 

359+  7 

80 

8 

94 

2 

.64 

• 77L 

.53L 

6.30L 

C 

BC 

9701111100 

17155-2917 

33.8 

40 

356+  5 

34 

6 

95 

3 

1.12 

.74 

1.03L 

9.73L 

EE 

AB 

9 

3600101001 

17155-2713 

34.0 

1 

358  + 6 

45 

5 

95 

3 

5.67 

4.29 

.90 

5.06L  BBC 

AAC 

6 

4710111000 

17155-2754 

34.0 

2 

358  + 5 

63 

12 

95 

2 

.32L 

.38L 

.99 

10.11: 

EE 

DA 

7600110108 

17156-2402 

36.3 

34 

1+  8 

32 

5 

95 

3 

1.04 

.48: 

40L 

15.14L  BD 

BB  M 

1 

5600010008 

1 

23 

LDN  0028 

360 

17156  - 2923 

38.3 

55 

356+  5 

41 

6 1 

95 

3 

1.81 

1.20  j 

1.06L 

10.14L  FE 

AA 

1 9 

1500100001 

17156  - 2624 

38.6 

2 

359+  6 

42 

6 

95 

3 

1.10 

.55  | 

.58L 

6.35L  DD 

AC  1 

2 

3600110000 

17156-2511  , 

38.9 

41 

360+  7 

30 

22  ! 

95 

3 

25L 

.44L 

68L 

9.19 

CD  GE 

9600100110 

17156  - 2658 

39.1 

17 

358  + 6 

24 

5 

95 

3 

1.56 

1.33 

.60L 

5.73L 

BC 

AA  E 

0 

4600001000 

17157-2933 

42.9 

19 

356  + 5 

40 

6 

95 

3 

2.18 

1.40 

1.29L 

11.59L 

FF 

AB 

9 

1501100001 

17157-2355 

43.0 

51 

1+  8 

29 

5 

95 

3 

1.13 

1.00 

.42L 

14.96L 

FD 

AB  D 

9 

5601010008 

| 1 

23 

LDN  0028 

342 

17157-2618 

43.4138  1 

359+  6 

36 

6 

95 

3 

1.16 

.60: 

.61 L 

4.98L 

DF 

AB 

0 

3601100000 

17157-2431 

44.51 

31 

0+  7 

36 

8 

95 

2 

.48 

.43L 

56L 

28.95L 

F 

B 

6501030008 

17157-2451  1 

44.8 

9 

0+  7 

40 

5 

95 

3 

1.58 

.78: 

46L 

5.12L 

BF 

AB  D 

0 

8702000000 

17157-2530 

45.0 

19 

360+  7 

68 

9 

95 

2 

.54 

-49L 

,60L 

7.68L  C 

D ! 

8700000000 

17157-2839 

47.2  ; 28 

357+  5 

39  , 

6 

95 

3 

.89 

.51: 

.91 L 

8.06L  CD 

BBK 

0 

5600210101 

17157-2159 

47.6 

44 

3+  9 

52  ! 

11 

94 

2 

.41 

.51 L 

52L 

26.76L  F 

E 

9500000008 

1 

1 

VI 829  OPH 

6 

3 

17158  - 2809 

48.2 

7 

357+  5 

35  | 

6 

95 

3 

3.68 

2.35 

74L 

34.75L 

BF 

A A D 1 

9 

5502100008 

17158-2423 

49.4 

4 

1+  7 

53  1 

6 

95 

3 

1.06 

.66  L. 

.47  L 

19.76L 

B 

AC 

7500000008 

1 

13 

185256  K5 

16 

86 

17158  - 2828 

49.8 

29 

357+  5 

20 

5 ! 

105 

3 

3.92 

1.67 

.76L 

30.95L 

EC 

AA 

1 

4501000008 

17158  - 2835  , 

152.6  29 

357+  5 

22 

6 

95 

3 

1.24 

.44L 

,77L 

7.821 

F 

AD 

4600100101 

17158  - 2021 

|52.8 

14 

4 + 10 

81 

8 

94 

3 

.40 

48L 

.41 L 

3.1 1 L C 

CD 

1 1802000000 

17159-2722 

54.0 

8 

358+  6 

28 

5 

95 

3 

1.23 

.80 

.65L 

6.96L  CD 

A AH 

9 

4600100000 

17159-2713 

55.0 ; 21 

358+  6 

23 

6 

95 

3 

1.24 

.61 L 

.63L 

6.80L  D 

AB 

4610121000 

1 

1 

32 

X1716— 272 

93 

1 

17159-2937 

55.3 1 38 

356+  4 

32 

5 : 

95  1 

3 

.75 

.39: 

.93  L 

18.25L  CD 

BB 

0 

4504100001 

17159-2251 

156.31 

19 

2+  8 

28 

12 

94 

3 

.25L 

■34L 

1.631 

8.91 

D 

K K B 

9601 001 50C 

4 

17159  - 2548 

56.5 

40 

359+  7 

49 

6 

95 

3 

1.03 

.50 

48L 

4.94L  BF 

AB 

0 

5701120130 

8 

17159-2954 

57.0 

34 

356+  4 

44 

6 

95 

3 

1.02 

.72: 

1.17L 

20.24L  EE 

AB 

0 

6502000101 

17159-2122 

57.3 

51 

3+  9 

42 

5 

94 

3 

1.04 

.68 

,49L 

4.94L 

ED 

AA  F 

9 

9701110030 

8 

1 

23 

LDN  0099 

174 

17159-2440 

58.5 

38 

0+  7 

64 

7 , 

95 

3 

.72 

45L 

56L 

6.32L 

E 

BJ 

9600100000 

17159-2703 

58.7 

15 

358+  6 

24 

5 ! 

95 

3 

4.47 

5.70 

1.06 

5.78L 

BBC 

A A B 

1 7 

3600000000 

17159-2737 

58.7 

32 

358+  6 

51 

15 

95 

2 

1.04L 

44L 

.82 

33.59L 

D 

J CD 

6401100008 

17159-2819 

58.9 

24 

357+  5 

30 

6 

95 

3 

1.99 

1.48 

.75L 

34.41  L CD 

AA 

9 

5504000108 

17159-2714 

59.6 

59 

358+  6 

39 

6 

95 

3 

1.63 

1.02 

.531 

6.82L  CC 

AB 

1 

4600121000 

1 

1 

32 

X1716— 272 

41 

1 

17160-2900 

0.0 

36 

357+  5 

20 

6 

95 

3 

9.35 

5.22 

1.31 

9.59L 

BCC 

AAA 

9 

3600000001 

27 

17160  - 2544 

0.1 

25 

359+  7 

30 

6 

95 

3 

1.57 

.95 

-45L 

11.151 

BC 

AB  F 

, 4 

1 5601121120 

8 

17160-2518 

0.2 

42 

360+  7 

30 

6 

95  ! 

3 

1.57 

.80 

.51 L 

5.12L 

BD 

ABD 

7 

9701100100 

17160  - 2842 

0.4 

20 

357+  5 

45 

6 

95 

3 

.96 

60L 

.89L 

8.41  L 

D 

BC 

5601310101 

17161-2848 

6.9 

21 

357+  5 

31 

6 

95 

3 

1.53 

.73 

.50L 

9.90L 

DC 

AA 

7 

4600200001 

17161-2725 

7.6 

40 

358+  6 

75 

8 

95 

2 

.53 

.44L 

.81L 

10.29L 

C 

C 

4601100000 

17161-2408 

7.8 

4 

1+  8 

63 

8 

94 

2 

.72 

.55L 

.49L 

21.88L 

E 

BC 

6500000008 

1 

23 

LDN  0028 

495 

17161-2514 

8.0 

11 

360+  7 

52 

8 

95 

3 

.40L 

.51 L 

2.08 

5.10L 

C 

FA 

! 

9701100100 

2 

14 

519— PN  12  PI 

1 

17161-2014 

10.1 

23 

4 + 10 

71  ; 

6 

94 

3 

1.77 

•471 

.40L 

4.34L 

B 

AD 

1600111000 

17161-2428 

11.2 

40 

1+  7 

37 

5 

95 

3 

3.49 

.88 

.46L 

26.20L  CC 

AB 

2 

5511130008 

17161-2924 

11.2 

24 

356  + 5 

40 

10 

95 

2 

.66 

.67L 

1.39L 

18. 1 1 L 

F 

BD 

1500000001 

17162-2446 

12.1 

6 

0+  7 

29 

10 

95 

2 

.47 

.591 

,62L 

6.32L  C 

BD 

7601100000 

17162-2844 

16.3 

35 

357+  5 

35 

8 i 

95 

2 

.56 

.43  L 

1.06L 

15.50L 

D 

BH 

: 5500310001 

1 

17 

2426 

38 

17162-2032 

16.6 

54 

4 + 10 

74 

11  1 

94  | 

2 

.32 

.451 

,47L 

6.28L  C 

D 

2700001000 

17162-2740 

17.0 

44 

358+  5 

28 

9 

95 

3 

.78 

.48: 

.69L 

32.94L 

BD 

CE 

0 

5401110108 

17162-2211 

17.6 

35 

2+  9 

43 

7 

94  ' 

2 

.52 

1 .53L 

.46L 

4.17: 

C D 

CF  GD 

9602100118 

17163-2251 

18.8 

2 

2+  8 

23 

5 

94 

3 

2.38 

1.41 

1.16L 

7.39: 

BE  E 

A A HC 

9 

9601 10160C 

4 

17163-2554 

18.8 

20 

359+  6 

65 

16 

95 

2 

1.49L 

.42  L 

.85 

5.31  L 

E 

1 ID 

5600000100 

17163-2257 

19.0 

10 

2+  8 

62 

6 

94 

3 

.43 

.431 

1.99L 

24.1 8L  C 

BL 

95001 001 0C 

17163-2259 

19.5 

42 

2+  8 

45 

7 1 

94 

3 

.54 

-43L  i 

2.00L 

18.69L  C 

B 

, 95001 001 0C 

17163-2628 

20.6 

23 

359+  6 

60 

6 

95 

3 

1.36 

.64 

.47L 

5.28L 

BD 

AD 

6 

2602000000 

17163  - 2206 

21.1 

29 

2+  9 

50 

15 

94 

2 

.32L 

57L 

.79 

18.39L 

D 

GECE 

9402100118 

17163-2522 

21.3 

1 

360+  7 

38 

6 

95 

i 3 

1.54 

.89 

.49L 

4.90L 

BC 

AB 

2 

9702000000 

17163-2536 

22.0 

36 

360+  7 

48 

7 

95 

3 

.46 

.44  L 

j .49L 

5.11L  C 

CE 

4700000000 

17163-2917 

22.2 

18 

357+  5 

38 

6 

95 

1 3 

2.99 

1.53  , 

1.23L 

14.22L 

FD 

AA 

i 9 

4622011001 , 

! 1 

1 

V518  0PH 

28 

3 

17164-2245 

24.5 

13 

2+  8 

41  1 

6 

94 

3 

,30L 

1.04 

1.17 

17.36L 

CD 

FAB 

94021 0000C 

17164  - 2951 

26.3 

55 

356  + 4 

63 

6 

95 

3 

1.44 

.49L  ! 

1.57L 

21.00L  C 

AD 

7500100101 1 

17164-2013 

27.0 

33 

4 + 10 

36 

6 

94 

3 

2.31 

1.17 

.43  L 

3.89L 

BD 

A AG 

8 

1700111000 

17164-2822 

28.2 

0 

357+  5 

41 

6 

95 

3 

.57 

.35L 

.89L 

51.30L  C 

BEI 

5401200218 

17164  - 2432 

29.1 

37 

0+  7 

58 

10 

94 

2 

.38 

.44L 

,58L 

23.46L  C 

El 

4500220008 

1 

' 

17165-2854 

30.9 

58 

357+  5 

49 

7 

95 

3 

1.09 

1.25L 

1.09L 

12.88L  C 

BE 

4601200003 

i 

17165-2455 

31.4 

25 

0+  7 

53 

6 

95 

3 

.75 

.43  L 

49L 

4.99L 

B 

BEG 

8700111000 

17165-2817 

33.6 

18 

357+  5 

44 

5 

95 

3 

.90 

.40L 

.86L 

46.53L 

B 

AC 

5400100008 

17165-2507 

33.7 

7 

0+  7 

79 

20 

95 

3 

.33L 

,84L 

.62: 

9.73 

DC 

FEED 

9600100200 

17165-2412 

34.6 

8 

1+  7 

78 

22 

94 

2 

.73L 

.63  L 

.59L 

4.21 

E 

M B 

6700000008 

17165-2750 

35.1 

7 

358  + 5 

26 

5 

95 

3 

2.80 

2.41 

,55L 

36.80L 

BE 

A A K 

9 

6500210008 

17166-2745 

36.4 

51 

358+  5 

44 

6 

95 

3 

.92 

.68 

.63L 

39.20L 

FD 

AB 

, 0 

5400220108 

17166  - 2648 

37.8 

4 

359+  6 

33 

11 

95 

3 

.35L 

•34L 

.86 

8.88L 

C 

Dl  F 

4601000100 

17166  - 2938 

38.0 

50 

356  + 4 

36 

8 

95 

2 

.71 

.46L 

1.19L 

16.98L 

D 

CF 

4500000001 

17166  - 2831 

38.2 

60 

357+  5 

37 

6 

95 

3 

1.50 

2.04 

1.07L 

46.46L  CF 

AAC 

9 

5401000008 

17166  - 2400 

38.6 

9 

1+  8 

59 

9 

94 

2 

.40 

.69  L 

.44L 

5.19: 

C D 

CE  C 

7701000008  1 

23 

LDN  0028 

528 

17166  - 2002 

40.2 

9 

4 + 10 

22 

6 

94 

3 

.67 

.54: 

.41 L 

3.66L  CE 

BC 

5 

1700012000 ! 

17167-2806 

42.2 

7 

358+  5 

29 

7 

94 

i 2 

1 .60 

i .78L 

1.07L 

49.1 6L  C 

BB 

6400001008 

17167  - 2429 

43.9 

2 

U 7 

21 

9 

94 

3 

.58 

.69: 

.48L 

22.39L 

CF 

BD 

0 

5500120008 

17167-2850 

44.1 

60 

357+  5 

27 

6 

95 

3 

1.27 

.91 

88L 

13.40L  CD 

BBI 

4 

5602200103 

17167-2331 

46.0 

59 

1+  8 

24 

5 

94 

3 

7.81 

6.14 

1.28 

8.07L 

BFC 

AAA  D 

9 

7500000308 

4 

1 

32 

X1716-235 

103 

4 

17167-2947 

46.5 

17 

356+  4 

32 

6 

95 

3 

1.43 

1.31 

1.28L 

14.71  L 

EE 

AADL 

9 

5500301001 

17167-2127 

47.0 

1 

3+  9 

54 

5 

94 

3 

.89 

.51 L 

.41 L 

4.14L  C 

BF 

9700000110 

17167-2914 

47.5 

18 

357+  5 

33 

6 

95 

3 

I 5.54 

8.95 

2.39 

11.74L  BCC 

AAA 

2 

3602001003 

17167-2925 

47.6 

50 

356  + 4 

27 

6 

95 

3 

6.66 

4.94 

.93L 

11.94L  EC 

A A F 

! 9 

2500200003 

17168  - 2856 

50.5 

58 

357+  5 

28 

6 

95 

3 

15.27 

6.67 

1.19 

1 1.51 L 

DCC 

AAA 

9 

3601200003 

24 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


468 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h16m51*-17h18m04* 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 6 

a 

S 

Coords 

SMJ  SMN 

0 

o 

12  fim 

25  fim 

60  fim 

100  fim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  ° ' 

(s) 

(") 

1 b 

O 

(") 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

17168-2452 

51.1 

20 

0+  7 

22 

5 

94 

3 

5.40 

1.64 

.52: 

5.33L 

EFD 

AAC 

9 

9700211000 

1 

19 

519 

45 

118 

17168-2745 

53.0 

31 

358+  5 

43 

6 

95 

3 

2.05 

.95 

.74L 

35.91  L 

DD 

AA 

4 

5400210008 

17168  - 2907 

53.9 

13 

357+  5 

54 

29 

95 

3 

1.48L 

1.89L 

1.00L 

14.08 

C 

H F 

3601010213 

17169-2504 

54.1 

36 

0+  7 

43 

21 

95 

2 

.43L 

.45L 

.93L 

5.07 

F 

LMGC 

9700100200 

17169-2011 

55.4 

37 

4+10 

64 

7 

94 

3 

.49 

.351 

.40L 

3.90L 

C 

B 

1700010000 

1 

1 

VI 871  OPH 

11 

3 

17169-2344 

55.7 

57 

1+  8 

69 

8 

94 

3 

.36 

.52L 

53L 

22.12L 

C 

CG 

7400000008 

1 

23 

LDN  0044 

304 

17169-2528 

55.7 

10 

360+  7 

30 

9 

95 

3 

.36L 

.451 

1.13 

5.39L 

C 

GNBC 

9700100000 

17169-2108 

56.8 

38 

3+  9 

59 

6 

94 

3 

.68 

.43L 

42L 

4.52L 

E 

B F 

9700110310 

1 

1 

VI 875  OPH 

30 

3 

17169-2242 

56.8 

35 

2+  8 

25 

12 

94 

3 

.25L 

.36L 

1.12 

9.15: 

DD 

MFD 

9501001218 

17169-2140 

57.0 

55 

3+  9 

39 

6 

94 

3 

4.26 

1.34 

.421 

18.86L 

CC 

AA 

4 

9501100008 

4 

4 

TMSS  -20356 

31 

28 

17169-2311 

57.3 

19 

2+  8 

43 

5 

94 

3 

1.89 

.36: 

.79L 

6.10L 

BD 

ACEF 

2 

7600000108 

1 

19 

520 

59 

17169-2444 

57.7 

27 

0+  7 

30 

6 

95 

2 

.82 

.47L 

95L 

5.30L 

D 

ADD 

8600120000 

17169-2944 

57.7 

56 

356+  4 

34 

5 

95 

3 

.80 

.38: 

79L 

14.47L 

CF 

BC 

0 

4501201001 

17169-2922 

58.2 

11 

357+  4 

54 

6 

95 

3 

.87 

.47: 

1.1 5L 

12.48L 

CF 

BE 

0 

2501200003 

17170-2929 

0.4 

24 

356+  4 

41 

5 

95 

3 

1.05 

.79 

76L 

14.01  L 

FE 

AAD 

5 

2501200003 

17170-2106 

0.7 

31 

3+  9 

54 

17 

94 

3 

.251 

.44L 

.83: 

7.17 

DC 

L HD 

9600110310 

17170-2735 

1.9 

36 

358+  5 

36 

6 

95 

3 

1.60 

1.09 

.74L 

8.48L 

BC 

AA 

0 

8620000000 

17170-2143 

2.8 

49 

3+  9 

31 

6 

94 

3 

.79 

.74 

.40L 

20.51  L 

DE 

BD 

0 

9501200008 

1 

23 

LDN  0094 

62 

17170-2809 

3.6 

36 

358+  5 

32 

6 

95 

3 

6.68 

7.99 

1.44 

10.71  L 

BCF 

AAA 

9 

5601101100 

17170-2325 

3.9 

6 

1+  8 

54 

7 

94 

3 

.49 

.34L 

.45L 

21.98L 

C 

B 

7400010008 

17170-2951 

4.1 

50 

356  + 4 

78 

7 

95 

2 

.67 

.56L 

1.77L 

1 7.21  L 

D 

B 

7502202001 

17170-2652 

5.3 

11 

359+  6 

27 

5 

95 

3 

1.34 

1.33 

.56: 

6.79L 

BCD 

A ACC 

2 

2601000000 

1 

23 

LDN  1768 

203 

17171-2447 

6.3 

32 

0+  7 

29 

6 

95 

3 

1.03 

.64: 

.52L 

5.30L 

EE 

BC 

0 

7600220000 

17171-2204 

6.7 

60 

3+  9 

37 

8 

94 

3 

.40 

.33L 

.48L 

6.36L 

D 

iCJGF 

9500000208 

17171-2753 

8.0 

54 

358+  5 

45 

7 

94 

2 

1.82 

1.25 

.83L 

10.47L 

CD 

AB 

0 

6600000000 

17171-2955 

8.3 

23 

356+  4 

26 

6 

95 

2 

3.22 

6.88 

2.08: 

17.77L 

FFF 

A AB 

9 

6502312001 

17171-2942 

10.0 

28 

356+  4 

53 

6 

95 

2 

2.47 

1.95 

1.60L 

15.65L 

FF 

AA 

9 

4500100001 

17171-2158 

10.2 

26 

3+  9 

39 

5 

94 

3 

1.62 

.84 

56L 

1 7.7 1 L 

ED 

ABC 

9 

9400000008 

1 

23 

LDN  0088 

292 

17172-2913 

12.9 

53 

357+  4 

48 

6 

95 

2 

.70 

1.42L 

1.22L 

15.00L 

D 

AMD 

3601110003 

17172-2927 

12.9 

23 

357+  4 

36 

5 

95 

2 

2.32 

2.44 

1.05L 

13.22L 

CD 

AA 

0 

2501300003 

17172-2531 

13.8 

10 

360  + 7 

32 

7 

94 

2 

.47 

.35L 

.55L 

5.241 

C 

CJ 

9700100000 

17172-2835 

14.7 

29 

357+  5 

24 

6 

95 

3 

2.38 

2.36 

.94L 

11.66L 

DD 

AAD 

9 

3602010000 

17172-2435 

15.7 

45 

1+  7 

27 

5 

94 

3 

5.37 

4.19 

.78 

5.41  L 

DDD 

AAA 

9 

5700000000 

17172-2616 

16.6 

6 

359+  6 

33 

12 

94 

2 

.34 

54L 

.65L 

8.47L 

C 

CG 

2601000110 

17172-2727 

17.3 

50 

358+  5 

32 

12 

95 

2 

.67 

.33: 

.82L 

12.76L 

FE 

BC 

0 

3400000000 

17172-2608 

17.8 

58 

359+  6 

45 

6 

95 

3 

.97 

.58: 

.63  L 

6.45L 

BD 

BCJ 

0 

2601000000 

17172-2012 

17.9 

52 

4+10 

40 

7 

94 

3 

.60 

.44L 

.40L 

4.61  L 

C 

c 

1700010000 

17173-2827 

18.5 

14 

357+  5 

36 

7 

95 

3 

1.10 

1.27 

.90L 

11.32L 

CC 

CBBC 

1 

5602021000 

1 

1 

32 

XI 71 7-284 

32 

1 

17173-2304 

19.8 

23 

2+  8 

75 

10 

94 

2 

.54 

.40L 

.54L 

19.55L 

F 

D 

9500000008 

17173-2814 

21.6 

59 

358+  5 

31 

11 

95 

2 

.74 

.65L 

1.16L 

10.79L 

D 

BD 

5500310000 

17173-2423 

22.2 

2 

1+  7 

53 

6 

94 

3 

.87 

.36L 

.56L 

24.90L 

B 

AF 

6500110008 

17173-2842 

22.3 

4 

357+  5 

64 

6 

95 

2 

1.15: 

.74 

.97L 

10.91L 

EF 

AB 

0 

5601100003 

17173-2242 

22.4 

57 

2+  8 

23 

5 

94 

3 

.87 

.57 

.41 L 

20.89L 

CC 

AA 

2 

9400101418 

17173-2857 

22.7 

41 

357+  5 

25 

6 

95 

2 

1.48L 

1.83 

1.92 

11.40L 

EC 

AB 

3601100003 

2 

14 

454  — PN  11  PI 

4 

17173-2334 

22.7 

44 

1+  8 

27 

5 

94 

3 

1.68 

3.00 

.99 

18.05L 

CCC 

AAA 

0 

8400000008 

17173-2847 

22.7 

19 

357+  5 

21 

5 

95 

2 

3.45 

4.43 

.89: 

11.07L'  F F F 

AAA 

9 

5602200113 

17173-2908 

22.9 

55 

357+  4 

20 

6 

95 

2 

1.45 

.82 

1.14L 

io.6il;de 

AB  K J 

1 

3602120103 

17174-2630 

24.2 

7 

359+  6 

54 

8 

95 

3 

.49 

.42L 

.68L 

9.57L  C 

CK 

1600000000 

1 

13 

185282  K0 

7 

71 

17174-2957 

24.6 

15 

356+  4 

47 

8 

95 

2 

1.17: 

.79 

2.31  L 

28.36UFF 

CB 

9 

6502211001 

17174-2553 

25.7 

19 

359+  6 

26 

6 

95 

3 

1.18 

.71 

.53L 

6.22L  BC 

AB 

0 

2600110000 

17174-2119 

25.8 

40 

3+  9 

79 

12 

94 

2 

.28 

.37L 

.41L 

7.20L 

D 

F 

9600000000 

17174-2705 

26.3 

23 

359+  6 

60 

6 

95 

3 

1.20 

.50L 

.71 L 

10.02L 

B 

AD  J 

3501000100 

17174-2140 

28.8 

38 

3+  9 

43 

12 

94 

3 

.25L 

.37L 

.40L 

6.70 

C 

H B 

9600000008 

17175-2950 

31.3 

9 

356+  4 

33 

6 

95 

2 

3.08: 

1.48 

1.75L 

19.72L  DD 

AAE 

0 

5512301001 

17175-2153 

31.5 

15 

3+  9 

74 

17 

94 

2 

.38L 

.46L 

.57 

17.75L 

D 

DK 

9400000008 

17175-2852 

32.4 

9 

357+  5 1 

67 

26 

95 

2 

1.59L 

2.56L 

1.27L 

15.12 

D 

CHKD 

4602210113 

17175-2819 

33.2 

39 

357+  5 

42 

5 

95 

2 

3.38 

14.94 

5.23  ! 

10.18L 

BCD 

AAAF 

0 

6500200000 

17175-2312 

33.3 

5 

2+  8 

65 

8 

94 

2 

.44 

63L 

.49L 

23.83L  D 

CL 

8400000008 

17175-2814 

35.7 

58 

358+  5 

33 

5 

95 

2 

1.30 

1.31 

.84L 

9.20L  FF 

AAM 

9 

6500210000 

17176-2953 

36.4 

15 

356+  4 

49 

6 

95 

2 

1.38 

1.08 

1.88L 

23.29L  FF 

AAG 

9 

7501312001 

17176-2513 

37.1 

1 

0+  7 

41 

6 

95 

3 

.56 

.55L 

.48L 

6.61  LB 

B 1 

9700100100 

17176-2946 

39.1 

31 

356  + 4 

48 

6 

95 

2 

1.24 

.621 

1.78L 

27.91  LD 

AB 

5401400101 

17176-2326 

39.5 

55 

2+  8 

52 

12 

94 

3 

.38L 

.35L 

1.24 

18.01: 

DE 

D DE 

6401010138 

8 

3 

5 

BARNARD255 

87 

17176-2422 

39.6 

39 

1+  7 

39 

7 

94 

2 

.47 

.57L 

49L 

20.79L 

D 

BC 

6600110008 

17176-2059 

40.1 

47 

4+  9 

54 

9 

94 

2 

.47 

.43L 

.44L 

3.96L  F 

D 

9700001000 

1 

1 

VI 900  OPH 

49 

3 

17176-2831 

40.3 

50 

357+  5 

52 

6 

95 

2 

.77 

.52L 

1.14L 

9.65L 

C 

CHD 

5601222100 

17176-2550 

40.4 

31 

360+  6 

40 

6 

95 

3 

.97 

.87 

.45L 

6.15L 

DD 

AB 

1 0 

1701110000 

17176-2344 

41.8 

53 

1+  7 

51 

6 

94 

3 

.58 

.41 L 

.51 L 

25.38L 

B 

BD 

7400100108 

17177-2717 

42.5 

3 

358+  5 

37 

6 

95 

3 

1.01 

.81 

.90L 

8.05L 

BF 

ABM 

3 

3601100000 

17177-2645 

43.1 

38 

359+  6 

39 

7 

94 

2 

1.03 

.63 

.67L 

9.33L 

CD 

AB 

0 

3601000000 

1 

23 

LDN  1773 

228 

17177-2509 

44.4 

16 

0+  7 

26 

24 

95 

3 

,25L 

.37L 

.47L 

7.20 

C 

EGD 

9701100200 

17177-2048 

44.6 

30 

4+  9 

46 

6 

94 

3 

.85 

.40: 

.40L 

3.14L 

FE 

BB 

0 

7700100000 

1 

1 

VI 906  OPH 

17 

3 

17177-2747 

45.6 

10 

358+  5 

40 

10 

95 

2 

.42 

42L 

1.04L 

12.14L 

F 

C 

7402000100 

17177-2941 

46.5 

30 

356+  4 

44 

6 

95 

2 

3.40 

1.78 

1.69L 

22.26L 

FF 

AA 

9 

5401200101 

17177-2943 

47.0 

16 

356+  4 

38 

8 

95 

2 

.98 

.77 

1.90L 

22.40L 

DD 

BB  J D 

6 

5401200101 

17177-2437 

47.5 

33 

1+  7 

17 

4 

94 

3 

3.12 

1.48 

.49L 

4.38L 

BD 

AAKD 

8 

5700000000 

17178-2529 

48.7 

23 

360  + 6 

66 

11 

95 

3 

.28L 

.33L 

1.08 

7.70 

CD 

MCB 

9780000200 

17178-2218 

49.6 

32 

3+  8 

48 

14 

94 

3 

.26L 

.42L 

1.66 

10.89: 

EE 

E HE  D 

9580001438 

8 

17178-2600 

50.2 

34 

359+  6 

25 

5 

95 

3 

.43 

2.11 

3.19 

6.86L 

CCC 

BAA 

1 

2601000100 

17178-2050 

50.4 

37 

4+  9 

37 

5 

94 

3 

1.40 

.97 

.40L 

3.51  L 

BC 

ABG 

6 

7700100000 

17178-2339 

51.0 

49 

1+  7 

36 

6 

94 

3 

.64 

33L 

.46: 

20.68L 

B D 

BNEE 

9400100108 

17178-2950 

52.2 

5 

356+  4 

52 

6 

95 

2 

1.24 

.93 

1.86L 

23.00L 

ED 

AB 

3 

6501301001 

17178-2900 

53.6 

4 

357+  4 

47 

6 

95 

2 

1.20 

6.19 

8.72 

16.40L 

DCD 

BAA 

0 

4502000113 

2 

14 

454- PN  13  PI 

6 

17178-2411 

53.8 

22 

1+  7 

36 

5 

94 

3 

1.06 

.93L 

.48L 

21 .21 L 

D 

AA  J 

7501000018 

17179-2607 

54.1 

15 

359+  6 

49 

8 

94 

2 

.52 

.79L 

.59L 

8.41  L 

C 

BC  C 

2601000100 

17179-2305 

54.6 

2 

2+  8 

56 

6 

94 

3 

.65 

.55: 

.48L 

20.18L 

CF 

AB 

9 

9400101008 

17179-2316 

54.7 

3 

2+  8 

33 

6 

94 

3 

1.77 

1.03 

.47L 

20.00L 

BC 

AA 

6 

8400000008 

17179-2722 

55.4 

6 

358+  5 

61 

7 

95 

2 

.55 

.34L 

.94L 

8.35L 

C 

BG 

3501100000 

1 

13 

185295  G5 

28 

76 

17179-2259 

55.6 

41 

2+  8 

72 

8 

94 

3 

.38 

.38L 

.48L 

26.28L 

C 

DB 

9401100008 

17179-2850 

56.0 

25 

357+  5 

30 

6 

95 

2 

1.37 

1.09 

1.21  L 

15.86L 

DF 

AB 

5 

5501010113 

17179-2613 

56.1 

42 

359+  6 

33 

11 

95 

2 

.40 

.61 L 

.66L 

8.78L 

C 

DG 

2600100000 

17179-2452 

56.7 

56 

0+  7 

21 

4 

94 

3 

2.63 

3.98 

1.22 

4.91  L 

BDC 

AAA 

9 

9702000000 

17179-2835 

56.7 

27 

357+  5 

46 

6 

95 

2 

1.41 

1.05 

1.141 

10.94L 

CD 

BA 

1 

2600221000 

17179-2826 

57.0 

30 

357+  5 

25 

5 

95 

2 

16.77 

9.27 

1.73 

10.64L 

FEC 

A AB 

9 

4601100100 

17179-2729 

59.4 

50 

358+  5 

33 

5 

95 

2 

4.35 

4.54 

.94L 

7.99L 

FF 

A ACD 

9 

3500000000 

17180-2103 

0.2 

47 

4+  9 

46 

5 

94 

3 

1.94 

.63 

.441 

3.80L 

BD 

AC 

0 

9701001000 

3 

13 

185296  F5 

8 

45 

17180-2035 

0.3 

50 

4+  9 

40 

6 

94 

3 

.48 

.39L 

.40L 

4.21  L 

C 

B 

4602000010 

1 

1 

V1916  0PH 

5 

3 

17180-2126 

1.9 

44 

3+  9 

35 

5 

94 

3 

1.96 

.83 

.45L 

3.83L 

BC 

ABJ  K 

0 

8701001000 

17180-2616 

2.1 

30 

359+  6 

38 

9 

95 

3 

.58 

.50: 

.57L 

6.22L 

FF 

BE 

9 

1600100010 

17180-2708 

4.0 

42 

359+  5 

23 

5 

95 

3 

2.35 

20.31 

32.09 

20.15 

BBCC 

A A A A 

0 

3440100000 

94 

2 

14 

519  — PN  13  PI 

14 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  >xm;  10)  High  Source  Density  Region. 


469 


Declination;  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h18mG48-17h19m30* 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a & 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12  p.m 

25  pm 

60  pm 

100 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o> 

(s) 

O 

1 b 

(") 

(") 

O 

N 

(Jansky) 

lines 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

17180-2800 

4.1 

37 

358+  5 

30 

5 

95 

2 

4.15 

4.60 

1.11L 

9.79L 

FF 

A AB 

9 

9500001000 

17101-2705 

7.4 

8 

359+  5 

28 

10 

95 

2 

.50 

47L 

.98L 

7.33L 

D 

CE 

2602100000 

17181-2327 

7.6 

39 

2+  8 

70 

9 

94 

2 

.33 

.681 

.45L 

20.161 

C 

D D 

5400000008 

17181-2840 

8.5 

2 

357+  5 

31 

6 

95 

2 

3.51 

3.52 

1.29L 

13.09L 

FF 

A AB 

9 

4601211003 

17181-2225 

9.7 

3 

2+  8 

21 

5 

94 

3 

9.60 

7.88 

1.30 

21.78L 

CBC 

AAB 

2 

9400000008 

17181-2513 

11.8 

27 

0+  7 

44 

5 

94 

3 

1.42 

.68 

.51 L 

6.57L 

CD 

AC 

3 

9703101200 

17182-2951 

12.7 

11 

356+  4 

23 

6 

95 

2 

1.57 

1.65 

1.94L 

26.48L 

EC 

AA 

2 

4502100001 

17182-2752 

16.3 

34 

358+  5 

26 

6 

95 

2 

1.08 

.90 

.97L 

9.52L 

FF 

CB 

9 

6500110000 

17182-2357 

16.4 

6 

1+  7 

58 

6 

94 

3 

.52 

63L 

.49L 

28.77L 

C 

BDN 

9501000008 

17182-2215 

17.0 

41 

3+  8 

21 

5 

94 

3 

.28L 

2.30 

4.50 

8.90L 

CC 

A AF 

9500000208 

3 

14 

587  -PN  7 PI 

1 

17182-2422 

17.4 

12 

1+  7 

63 

7 

94 

2 

.72 

.591 

.52L 

21.07L 

c 

BL 

6600010008 

17183-2902 

18.1 

53 

357+  4 

40 

4 

95 

3 

1.34 

1.16 

1.07L 

15.90L 

CD 

A AG 

0 

4501110223 

17183-2052 

18.6 

5 

4+  9 

29 

6 

94 

3 

.73 

.59 

.43L 

4.73L 

CD 

CC 

5 

8700000000 

17183-2838 

19.2 

0 

357+  5 

30 

5 

95 

3 

2.48 

1.30 

.66L 

14.38L 

CE 

A AJ 

8 

3501221003 

17183-2313 

20.5 

19 

2+  8 

29 

5 

94 

3 

1.43 

.52L 

.92L 

4.92: 

b e 

ACGB 

6601100108 

17183-2855 

21.1 

34 

357+  4 

44 

5 

95 

3 

.68 

.42 

1.17L 

15.04L  CF 

BCE 

1 

5500110003 

17183-2622 

21.4 

15 

359+  6 

56 

7 

95 

2 

.36 

.35L 

.90L 

6.43L  D 

D 

1600000000 

17183-2556 

21.9 

17 

360+  6 

29 

5 

95 

3 

4.53 

4.13 

1.28 

4.79L  CF E 

AADD 

9 

1700100100 

17183-2130 

22.4 

29 

3+  9 

27 

5 

94 

3 

6.82 

1.75 

.42L 

5.80L  BC 

AA 

0 

6601101000 

2 

13 

185307  M2 

0 

84 

17183-2907 

24.0 

30 

357+  4 

27 

7 

95 

2 

1.56 

1.33: 

1.46L 

21.23L  FF 

AA 

0 

4501210103 

17184  - 2209 

26.3 

45 

3+  8 

84 

23 

94 

2 

.28L 

.84L 

.44  L 

7.17 

D 

H C 

9600000108 

1 

23 

LDN  0086 

367 

17184-2919 

27.9 

55 

357+  4 

28 

6 

95 

2 

2.01 

1.67 

1.53L 

22.04L 

DE 

AA 

3 

4500200003 

17184-285 2 

28.1 

18 

357+  4 

55 

7 

95 

2 

2.14L 

.63: 

1.70 

21.18L 

EC 

CB 

5500100003 

17184-2603 

29.1 

11 

359+  6 

22 

5 

94 

3 

2.58 

2.41 

1.25 

4.25L  CCD 

AACD 

5 

1702000000 

17184  - 2308 

29.1 

49 

2+  8 

50 

7 

94 

2 

.38 

.35L 

.79L 

16.401  D 

D H 

6401100108 

17184-2553 

29.8 

5 

360+  6 

25 

9 

94 

3 

.52 

.36L 

.51L 

5.37L  E 

B 

1700100100 

17184-2816 

29.9 

23 

358+  5 

36 

5 

95 

3 

1.09 

.42L 

.63L 

12.57L 

B 

AC 

5501010000 

17185-2946 

30.1 

54 

356+  4 

24 

10 

95 

2 

.77 

.76L 

1.98L 

16.67L  D 

BDK 

4500310001 

17185-2231 

30.6 

3 

2+  8 

38 

5 

94 

3 

1.41 

.88 

.45L 

14.61  L BD 

AB  F 1 

8 

6401100008 

17185-2709 

32.5 

58 

359+  5 

35 

5 

95 

2 

2.28 

2.52 

.81L 

8.07L  FF 

AA 

9 

5600100001 

17185-2831 

32.9 

0 

357+  5 

25 

5 

95 

2 

6.06 

6.34 

.97 

12.34L  FFF 

AAB 

9 

5601000000 

17185-2526 

33.3 

27 

0+  6 

50 

6 

94 

2 

1.01 

.61 L 

.48L 

4.59L  D 

AB 

7702100200 

17185-2750 

34.5 

29 

358+  5 

61 

6 

95 

2 

.91 

,50L 

.88L 

12.69L  C 

BE 

6400110000 

17185-2021 

34.6 

6 

4+  9 

57 

8 

94 

3 

.34 

.441 

.41 L 

3.82L  C 

DD 

1600000000 

1 

1 

VI 942  OPH 

33 

3 

17185-2225 

35.1 

25 

3+  8 

50 

6 

94 

3 

.44 

.36L 

.50L 

25.55L  C 

B 

9311100008 

17185-2126 

35.6 

12 

3+  9 

47 

5 

94 

3 

.63 

.43L 

.40L 

5.85L  D 

BE 

7601100000 

1 

1 

V1939  OPH 

10 

3 

17185-2843 

35.9 

39 

357+  4 

61 

6 

95 

2 

.85 

1.51  L 

1.33L 

19.75L 

F 

AB 

3501210003 

17186-2914 

36.2 

41 

357+  4 

25 

5 

95 

2 

14.07 

5.47 

2.06: 

15.50L  FFF 

AAB 

9 

4500200003 

15 

1 

19 

523 

36 

118 

17186-2451 

36.9 

29 

1+  7 

27 

5 

94 

3 

2.67 

.70 

.43L 

4.53L  BC 

AB 

3 

6701203000 

1 

13 

185313  K0 

6 

66 

17186-2110 

38.6 

45 

4+  9 

68 

17 

94 

3 

.33L 

.401 

.71 

7.56L 

D 

EDED 

8500000010 

17186-2242 

38.6 

58 

2+  8 

27 

6 

94 

2 

.56 

.791 

82L 

6.30L  C 

CBCD 

5501111138 

8 

17186-2402 

38.6 

6 

1+  7 

41 

5 

94 

3 

.87 

.54L 

.51 L 

26.36L  B 

BDE 

6500000008 

17186-2939 

38.8 

14 

357+  4 

30 

6 

95 

2 

1.08 

.95 

2.05L 

27.65L  FE 

BAF 

7 

5500101101 

17187-2806 

42.6 

59 

358+  5 

57 

9 

95 

2 

.41 

.56L 

1.33L 

17.87L  D 

DH 

6501000000 

17187-2944 

42.8 

5 

356+  4 

58 

7 

95 

2 

1.19 

.58L 

1.94L 

28.44L  E 

CBH 

4501310201 

17187-2059 

44.2 

29 

357+  4 

42 

6 

95 

2 

1.99 

1.19 

1.64L 

15.01L  EE 

ABMH 

4 

4500010123 

17187-2448 

46.1 

50 

1+  7 

48 

7 

94 

2 

.40 

.40L 

.97L 

5.65L  D 

CGK 

5701211000 

17188-2158 

48.3 

43 

3+  8 

62 

12 

94 

3 

.44L 

.37L 

.79: 

6.01 

DE 

HEA 

9601100108 

17188-2740 

48.6 

28 

358+  5 

46 

6 

95 

2 

.78 

.69L 

.80L 

10.83L  C 

BC  M 

6413010000 

17188-2532 

49.3 

57 

360+  6 

59 

7 

95 

2 

.58 

.48L 

.70L 

5.84L  D 

BF 

5700100000 

17188-2202 

50.2 

18 

3+  8 

64 

8 

94 

2 

.33 

.37  L 

.49L 

21.28L 

D 

D 

9402200108 

17188-2206 

51.7 

47 

3+  8 

18 

13 

94 

3 

.25L 

.36L 

1.06 

7.24 

DC 

BGDC 

9601100118 

17188-2528 

52.3 

43 

0+  6 

31 

6 

94 

2 

1.16 

.54L 

.67L 

6.04L  C 

BCD 

6700200100 

17188  - 2647 

52.4 

12 

359+  6 

36 

5 

95 

3 

2.37 

1.13 

.66L 

7.12L  CF 

AA  C 

9 

5602000001 

17188-2031 

53.3 

18 

4+  9 

27 

4 

94 

3 

3.22 

.89 

.40L 

4.98L  BD 

AA 

7 

2600000000 

3 

13 

185318  K2 

4 

75 

17189-2455 

55.2 

45 

0+  7 

36 

14 

94 

2 

.31L 

.37L 

1.62 

3.82L 

E 

F 

5702404300 

6 

2 

1 

08  OPH 

87 

2 

17189  - 2842 

56.3 

59 

357+  4 

60 

7 

95 

2 

.92 

.45: 

1.48L 

14.40L  DF 

BD 

0 

3500100003 

17189-2457 

56.6 

7 

0+  7 

50 

5 

94 

3 

1.18 

.35L 

.55L 

4.91  L C 

AB  N 

5702204300 

6 

4 

13 

185320  B3 

6 

34 

17189-2454 

57.2 

11 

1+  7 

57 

8 

94 

2 

.44 

52L 

1.34L 

5.57L  C 

D 1 

5702404200 

6 

17189-2638 

57.5 

28 

359+  6 

20 

5 

95 

3 

4.11 

4.61 

1.61 

9.31 

EEEC 

AABE 

9 

3601000201 

17189-2419 

58.9 

56 

1+  7 

57 

6 

94 

3 

.40 

.361 

53L 

16.61L  C 

A E 

4500000008 

17189-2554 

59.6 

55 

360  + 6 

28 

5 

95 

3 

3.71 

4.71 

1.34 

4.96L 

DDC 

AABG 

9 

1700000000 

17189-2910 

59.6 

30 

357+  4 

51 

7 

95 

2 

.73 

1.76L 

1.83L 

19.13L  D 

AE  G 

4500200103 

17190-2718 

1.9 

52 

359+  5 

26 

5 

95 

2 

4.32 

4.44 

1.04 

10.49L  FFD 

AAB 

9 

3501211001 

17190  - 2335 

3.7 

7 

2+  7 

85 

12 

94 

2 

.31 

.371 

64L 

21.40L  D 

D 

2400000008 

17190-2725 

4.5 

53 

358+  5 

42 

5 

95 

2 

5.18 

5.30 

1.62L 

13.23L  FF 

AAB 

9 

3400000001 

17190-2953 

4.9 

37 

356+  4 

46 

4 

95 

3 

1.48 

1.38 

91L 

18.12L 

FF 

A A H 

9 

4600000001 

1 

23 

LDN  1741 

387 

17191-2912 

8.6 

57 

357+  4 

38 

6 

95 

2 

1.58 

2.45 

1.48L 

16.63L  FF 

A A J 

9 

4500400103 

17191-2450 

8.8 

25 

1+  7 

44 

5 

94 

3 

1.21 

.83 

.50L 

22.68L  CF  i AA 

5 

8501210008 

17191-2822 

9.1 

44 

358+  5 

59 

6 

95 

2 

38L 

1.06 

1.33L 

13.65L 

C 

AL 

4502010000 

17191-2630 

9.8 

20 

359+  6 

40 

5 

95 

3 

.65 

.47: 

.55L 

5.38L 

BF 

BC 

4 

4700000000 

17191-2512 

10.1 

28 

0+  6 

37 

5 

94 

3 

2.86 

2.41 

.48L 

25.75L 

DC 

AA 

5 

9500100008 

17192-2615 

12.4 

26 

359+  6 

45 

5 

94 

3 

1.10 

.68L 

.52L 

5.57L 

E 

AB 

3600200000 

17192-2014 

14.0 

24 

4+  9 

43 

6 

94 

3 

.38 

.411 

.41 L 

3.80L 

C 

CE 

2700000000 

1 

1 

VI 967  OPH 

4 

3 

17192-2801 

14.3 

8 

358  + 5 

19 

5 

95 

3 

1.34 

.70 

1.94 

16.20 

FFEE 

ABDB 

8 

7580100000 

17192-2400 

14.6 

21 

1+  7 

63 

12 

94 

3 

.27L 

.361 

.79: 

8.92 

ED 

HB 

5600000108 

17192-2717 

15.6 

16 

359+  5 

28 

5 

95 

2 

7.86 

10.92 

2.42 

11.28L 

FFF 

AAA 

9 

3500111001 

17192-2610 

15.8 

30 

359+  6 

49 

9 

94 

3 

.89 

.341 

.54L 

6.13L 

C 

EF 

3600230000 

1 

2 

32 

X1719  — 261 

15 

1 

17192-2248 

16.8 

40 

2+  8 

27 

10 

94 

3 

.25L 

.321 

.98 

9.56 

DE 

FB 

5501100208 

17192-2515 

16.8 

5 

0+  6 

31 

16 

94 

2 

.27L 

.49L 

.66: 

7.83 

ED 

L DC 

| 

9700200008 

17192-2157 

17.6 

10 

3+  8 

52 

17 

94 

3 

.27L 

.421 

.71 L 

17.79 

F 

GD 

9581100208 

1 

5 

BARNARD67A 

431 

17192-2519 

17.8 

4 

0+  6 

65 

6 

94 

3 

.53 

.67L 

.52L 

32.72L 

F 

BB 

9500100108 

17193-2257 

19.2 

23 

2+  8 

32 

16 

94 

3 

.25L 

.351 

.64: 

5.28 

FD 

FFC 

5601110108 

17193-2918 

20.1 

1 

357+  4 

45 

6 

95 

1 3 

.86 

.66 

.75L 

14.25L 

DE 

BB 

1 

3601500103 

17193-2228 

20.4 

7 

3+  8 

20 

8 

94 

2 

.40 

34L 

.51: 

19.68L 

C E 

C G 

7401000108 

1 

1 

VI 970  OPH 

31 

3 

17193-2313 

22.4 

6 

2+  7 

19 

4 

94 

3 

3.30 

2.13 

.50L 

18.24L 

CC 

A A J 

0 

3400010008 

17193-2705 

22.9 

56 

359+  5 

22 

6 

95 

2 

.72L 

6.19 

6.73 

10.89L 

CD 

K A A 

7 

2501100001 

2 

14 

519  — PN  14  PI 

40 

17193-2641 

23.4 

4 

359+  5 

19 

5 

95 

2 

1.42 

.64 

.80L 

11.65L 

OD 

AB  D 

3 

5600000101 

17194-2914 

24.2 

24 

357+  4 

45 

13 

95 

3 

1.65L 

2.45L 

1.51 

13.95L 

E 

FGC 

3600401203 

17194-2609 

24.4 

29 

360+  6 

83 

8 

94 

2 

.74 

.92L 

.75L 

6.04L  C 

CF  1 D 

3700130000 

1 

17194-2945 

24.6 

9 

357+  4 

17 

5 

95 

3 

2.54 

1.97 

1.59L 

19.30L  FF 

AA 

9 

4500100101 

17194-2920 

25.7 

36 

357+  4 

52 

6 

95 

3 

1.03 

.74: 

1.411 

16.60L  DF 

A B 

0 

3502200103 

17194-2527 

26.5 

54 

0+  6 

44 

13 

94 

3 

.281 

.46L 

.81: 

9.27 

CC 

MDC 

9601000208 

17194-2842 

28.1 

27 

357+  4 

20  5 

95 

3 

3.06 

2.88 

1.05L 

9.69L  FD 

A AD 

9 

2600200003 

17194-2351 

28.1 

0 1+7 

24 

5 

94 

3 

6.11 

2.71 

.59L 

16.85L 

BC 

AAB 

9 

9400100218 

17194-2617 

28.3 

43 

1 359+  6 

39 

6 

95 

2 

.52 

.48L 

.75L 

10.1 1 L 

D 

DD 

4600200000 

17194-2923 

28.6 

21 

357+  4 

52 

5 

95 

3 

1.39 

.87 

1.50L 

16.90L 

CE 

AB 

0 

3502200103 

17194-2845 

28.7 

30 

357+  4 

57 

6 

95 

3 

.59 

1.67L 

1.07L 

14.76L 

C 

BD 

0 

2500400003 

17195-2049 

130.2 

20 

4+  9 

49 

6 

94 

3 

.57 

.31 L 

,45L 

3.691  B 

BD 

4700100000 

17195-2759 

30.5 

12 

358+  5 

39 

5 

95 

2 

j 2.46 

J 

1.92 

1.18L 

13.20L  FF 

AA 

9 

7501200000 

__ 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


470 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h19m32s-17h20m498 


Position  (1950) 

j 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

n 6 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN 

0 

O 

12  jim 

25 

60  jtm 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  or 

(■) 

(") 

1 b 

(") 

(") 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

O 

Mag 

17195-2148 

32.1 

33 

3+  8 

75 

20 

94 

2 

.28L 

.45L  i 

.60L 

7.76 

D 

FGD 

9600110018 

8 

2 

23 

LDN  0102 

91 

17195-2150 

32.2 

25 

3+  8 

21 

5 

94 

3 

.77 

,47L 

.45L 

17.20L 

B 

BDHE 

9500210028 

8 

2 

23 

LDN  0102 

43 

17195-2254 

32.3 

50 

2+  8 

29 

4 

94 

3 

1.92 

.93 

.50L 

20.21  L 

DF 

AA 

9 

4400210108 

17195-2623 

32.5 

12 

359+  6 

48 

8 

94 

2 

.50 

.381 

■ 76L 

10.72L 

D 

E 

4601100000 

17195-2155 

32.6 

33 

3+  8 

50  . 

9 

94 

2 

.38  ; 

34L 

.791 

17.79L 

E 

C EC 

9501210108 

2 

23 

LDN  0102 

336 

17195-243 2 | 

32.6 

59 

1+  7 

39  1 

5 . 

94 

3 

1.12 

.76 

.43  L 

29.02L 

ED 

AB 

9 

3500110008 

17195-2949 

35.0 

42 

357+  4 

31  1 

6 

95 

3 

1.60  1 

.92 

1.61L 

23.04L 

CD 

AB 

8 

8501110103 

17195-2901 

35.6 

1 

357+  4 

55 

6 

95' 

3 

.61: 

2.01 

1.22L 

11.56L 

DD 

BAD 

0 

3602200003 

1 

23 

LDN  1749 

325 

17195-2710 

35.9 

48 

359+  5 

26 

5 

95 

2 

6.84: 

20.34 

10.34:  , 

11.02L 

CBD 

AAA 

0 

2720200001 

17196-2903 

40.2 

1 

357+  4 

82 

8 

94 

2 

.69 

.61 L 

1.47L 

23.30L 

D 

CC 

3501200003 

1 

23 

LDN  1749 

315 

17196-2912 

40.3 

51 

357+  4 

34 

6 

95 

3 

1.01 

1.08L 

1.49L 

18.21L 

C 

AB 

3500301203 

! 

17196-2211 

40.4 

21  , 

3+  8 

25 

5 

94 

3 

1.94  , 

1.14 

.64: 

18.24L 

DCE 

A A E 

8 

9500002128 

2 

1 

32 

X1719  — 221 

5 

2 

17196-2429 

41.2 

34 

1+  7 

18 

12 

94 

2 

.61 L1 

.41 L 

.75 

21.55L 

C 

J CC 

4500110008 

17196-2755 

41.2 

4' 

358+  5 

49 

5 

95 

3 

.74 

37L 

.77L 

9.35L 

C 

BKH 

6500100000 

17196-2010 

41.4 

50  i 

5+  9 

75 

10 

93 

2 

.39 

.53L 

.44L 

5.37L 

D 

CF 

1600100000 

1 

13 

185337  K0 

34 

83 

17196-2055 

41.4 

9 

4+  9 

56 

5 

94 

3 

.63 

34L 

.43L 

3.53L 

C 

BFG 

5600100000 

1 

1 

VI 980  OPH 

13 

3 

17196-2839 

41.9 

56; 

357+  4 

55 

6 

95 

3 

1.10 

1.29L 

1.16L 

12.11L 

C 

BC 

2601300003 

17197-2909 

42.1 

55 

357+  4 

23 

5 

95 

3 

5.80 

2.21 

1.48L 

18.05L 

CC 

AA 

5 

3510201103 

1 

1 

V520  OPH 

17 

3 

17197-2831 

44.2 

24 

358+  4 

19 

9 

104 

3 

.89 

.74 

1.09L 

16.28L 

CC 

B BE 

2 

3603000000 

17198-2514 

48.3 

35 

0+  6 

41 

5 

94 

3 

.86 

.39: 

.63L 

27.00L 

CF 

AEF 

2 

9502000008 

17198-2842 

50.2 

4 

357+  4 

28 

5 

95 

3 

4.96 

2.16 

1.32L 

16.47L 

FD 

AAC 

9 

2600200003 

17198-2942 

53.0 

31 

357+  4 

18 

5 

95 

3 

2.83 

2.52 

2.01  L 

15.45L 

FF 

AA  J 

9 

7500000103 

17198-2716 

53.2 

11 

359+  5 

39 

6 

95 

3 

.67 

.50 

.62L 

8.46L 

CD 

CCF 

0 

2702300001 

17199-2608 

55.4 

39 

360+  6 

1 37 

12 

94 

l 2 

.47 

.54L 

.79L 

6.36L 

lC 

Ei 

4700010000 

17199-2150 

56.1 

9 

3+  8 

53 

16 

94 

3 

.25L 

.29L 

.45L 

9.66 

F 

FD 

9601110128 

8 

1 

5 

BARNARD67A 

367 

17199-2145 

56.8 

20 

3+  8 

27 

4 

94 

3 

11.29 

11.84 

2.56 

17.37L 

iBDC 

AAA 

9 

9501100128 

8 

17199-2257 

56.9 

11 

2+  7 

38 

5 

94 

3 

1.32 

.37 

,56L 

16.46L 

'bd 

ACI 

1 

3500110008 

17199-2728 

58.1 

51 

358+  5 

30 

5 

95 

3 

2.73 

1.37 

.75L 

6.44L 

BC 

AAC 

2 

2600200001 

17199-2452 

59.5 

35 

1+  6 

37 

15 

94 

2 

.40L 

29L 

.71 

7.53L 

D 

DB 

7602000008 

17199-2010 

59.6 

7 

5+  9 

42 

5 

94 

3 

.74 

.42L 

.40L 

3.33L 

C 

BJ  H 

2700100000 

1 

13 

185343  KO 

13 

82 

17200-2422 

0.6 

23 

1+  7 

33 

4 

94 

3 

.55 

.48L 

.51 L 

23.94L 

C 

BC 

8500100008 

17200-2849 

0.6 

58 

357+  4 

29 

5 

95 

3 

1.97 

1.96 

1.41  L 

16.35L 

DC 

AA 

8 

1601301003 

17200-2711 

1.2 

11 

359+  5 

20 

4 

101 

3 

3.90 

6.37 

7.82 

6.33L 

CCC 

AAA 

3 

3712200001 

17200-2045 

2.2 

7 

4+  9 

39 

5 

94 

3 

2.20 

1.24 

.40L 

3.58L 

CC 

AB 

0 

4700001000 

1 

1 

VI 993  OPH 

11 

3 

17200-2745 

2.6 

22 

358+  5 

39 

5 

95 

3 

1.31 

.43L 

.97  L 

13.97L 

B 

BD 

5500100000 

i 

17200-2851 

3.5 

53 

357+  4 

23 

5 

104 

3 

4.44 

3.44 

1 .41 L 

16.91L 

FD 

AA 

0 

1611401003 

, 1 

23 

LDN  1749 

490 

17200-2722 

4.1 

57 

359+  5 

55 

7 

95 

3 

.57 

.32: 

1.08L 

8.91  L 

EF 

CG 

2700210001 

17201-2801 

6.4 

55 

358+  5 

27 

5 

95 

3 

3.65 

4.62 

1.11L 

14.11L 

CE 

A A B 

9 

6601101000 

17201-2416 

7.1 

57 

1+  7 

64 

7 

94 

3 

.43 

.34L 

.59L 

30.87L 

D 

D D 

9400100008 

17201-2714 

7.7 

25 

359+  5 

46 

5 

95 

2 

.95 

.44: 

.94L 

6.35L 

DE 

ADED 

0 

2702200001 

17201-2308 

8.0 

39 

2+  7 

32 

. 6 

, 94 

3 

.48 

.38L 

.44  L 

29.93L 

B 

B 1 

3400310008 

j 

17201-2310 

8.5 

43 

2+  7 

47 

! 6 

94 

3 

.51 

.41 L 

.51 L 

29.93L 

B 

CD 

3400310008 

17201-2954 

9.0 

40 

357+  4 

21 

4 

95 

3 

5.10 

2.98 

.98L 

20.09L 

FE 

AA 

9 

7601000103 

17201-2027 

9.6 

10 

4+  9 

44 

10 

94 

3 

.41 

.42L 

.40L 

4.48L 

C 

EC 

0600000000 

1 

1 

V2001  OPH 

52 

3 

17201-2903 

10.3 

19 

357+  4 

57 

6 

95 

3 

.69 

1.64L 

1.69L 

15.36L 

C 

BC 

2501100003 

1 

23 

LDN  1749 

240 

17201-2628 

10.5 

35 

359+  5 

28 

11 

94 

3 

.28L 

.40L 

1.28 

12.04 

CC 

FGB 

4600000100 

17201-2859 

10.5 

8 

357+  4 

28 

5 

95 

3 

3.74 

1.86 

1.65L 

13.55L 

EE 

AA 

9 

2501201003 

1 

23 

LDN  1749 

149 

17201-2750 

10.6 

36 

358+  5 

81 

8 

95 

2 

.58 

.47L 

1.04L 

14.24L 

C 

CK 

5500200000 

17202-2301 

12.0 

1 

2+  7 

75 

9 

94 

2 

.50 

.41 L 

.51 L 

29.23L 

D 

D F 

2400200008 

17202-2244 

12.5 

53 

2+  8 

19 

4 

94 

3 

5.74 

4.26 

.83 

24.1 1L 

BEE 

AAB 

9 

2500000008 

17202-2312 

12.9 

32 

2+  7 

63 

10 

94 

3 

.42 

.33L 

.51 L 

27.48L 

C 

F 

3400210008 

17202-2805 

13.2 

48 

358+  5 

40 

5 

95 

3 

10.47 

2.38 

1.20L 

11.32L 

BC 

A AG 

1 

5600201000 

16 

4 

13 

185350  K2 

9 

54 

17202-2856 

15.6 

21 

357+  4 

46 

6 

95 

3 

1.77L 

1.32 

2.90 

13.43L 

FD 

AA 

2500402003 

3 

14 

454- PN  16  PI 

22 

17202-2133 

17.0 

26 

3+  8 

72 

22 

94 

2 

.25L 

.52  L 

.71 L 

5.23 

C 

J LC 

9700000010 

17203-2725 

18.0 

29 

359+  5 

55 

5 

95 

3 

.99 

.46L 

.98L 

11.92L 

D 

BE 

2500210001 

17203-2938 

18.3 

54 

357+  4 

33 

4 

95 

3 

4.22 

5.20 

2.73L 

19.41L 

BC 

AAB  F 

7 

6602211103 

17203-2210 

19.1 

42 

3+  8 

16 

5 

94 

3 

.96 

.48L 

.74: 

22.33L 

B D 

ACD 

9400000108 

1 

1 

V2007  OPH 

59 

3 

17203-2922 

20.1 

39 

357+  4 

53 

5 

95 

3 

.93 

.63: 

2.06L 

23.56L 

FF 

AB 

9 

2401200103 

17203-2649 

20.3 

20 

359+  5 

23 

4 

94 

3 

5.03 

2.10 

.70L 

8.08L 

CC 

AA 

6 

4700000001 

17203-2851 

'20.7 

20 

357+  4 

34 

7 

95 

3 

4.44L 

3.44L 

8.52 

13.18L 

C 

1 AA 

1600401003 

1 1 

23 

LDN  1749 

588 

17203-2824 

21.2 

50 

358+  4 

52 

5 

95 

3 

5.37 

3.14 

, 1.39L 

11.45L 

CC 

AA 

0 

3600200100 

1 

17203-2448 

22.1 

1 5 

1+  6 

1 39 

4 

94 

3 

1.59 

.88 

.63L 

27.26L 

EF 

AAB 

9 

4500100008 

1 

17203-2748 

22.1 

10 

358+  5 

20 

5 

95 

3 

4.53 

3.12 

1.10L 

9.15L 

BF 

AA 

9 

4601100000 

17203-2231 

22.7 

57 

3+  8 

30 

10 

94 

3 

.27L 

.50L 

1.52 

9.83 

CD 

GFGB 

9601000308 

4 

17203-2349 

22.9 

1 41 

2+  7 

23 

9 

94 

2 

.75 

.76: 

.97L 

27.99L 

FE 

BCD 

0 

9400100008 

17203-2815 

23.2 

29 

358+  4 

40 

5 

95 

3 

1.03 

.72 

1.26L 

10.71  L 

BC 

AB 

0 

3601100000 

17204-2942 

25.4 

5 

357+  4 

46 

5 

95 

3 

1.04 

.79: 

1.771 

27.51  L 

DD 

AC 

2 

7602200103 

17204-2146 

26.1 

53 

3+  8 

38 

11 

94 

3 

.25L 

.34L 

.53: 

9.60 

DE 

HB 

9501000208 

17204-2659 

29.4 

57 

359+  5 

57 

6 

94 

3 

.71 

.39L 

.95L 

11.97L 

F 

B 

4700210001 

17205-2925 

31.9 

54 

357+  4 

18 

5 

95 

3 

2.98 

3.31 

2.29L 

28.48L 

CD 

AAEB 

5 

2601300103 

17205-2457 

32.1 

3 

1+  6 

30 

10 

94 

3 

.30L 

.33L 

1.15 

20.35L 

C 

FFBD 

5541110218 

17205-2526 

33.1 

50 

0+  6 

52 

6 

94 

3 

.66 

.63: 

64L 

25.77L 

BF 

BE 

0 

8500100008 

17205-2817 

33.7 

60 

358+  4 

37 

5 

95 

3 

2.81 

1.05 

1.27L 

11.66L 

BC 

AA 

2 

3600500000 

1 

17 

2436  N: 

13 

17205-2958 

33.9 

1 

357+  3 

30 

5 

95 

3 

6.15 

4.35 

2.76L 

34.09L 

FF 

AA 

9 

6600100113 

17205-2359 

34.3 

33 

1+  7 

87 

17 

94 

2 

.26L 

.48L 

.70L 

12.23 

D 

leb 

9500100118 

17205-2200 

35.0 

33 

3+  8 

34 

5 

94 

3 

1.54 

.62: 

.50L 

25.69L 

BE 

AC 

0 

9400000008 

17205-2601 

35.4 

53 

360+  6 

49 

7 

94 

2 

.39 

.41 L 

.78L 

8.74L 

F 

C 

0701200000 

17205-2822 

35.7 

43 

358+  4 

50 

5 

95 

3 

1.09 

.52: 

.67L 

12.65L 

DD 

AD  G 

4 

3600400100 

17206-2556 

36.3 

37 

360+  6 

36 

5 

94 

2 

.81 

.43: 

.66  L 

5.91  L 

CE 

AC 

1 

0701200000 

17206-2920 

37.9 

50 

357+  4 

37 

5 

95 

3 

1.70 

1.31 

2.26L 

25.41  L 

DE 

AA 

9 

2401300003 

17206-2936 

38.0 

23 

357+  4 

39 

5 

95 

3 

4.70 

4.67 

2.35L 

26.94L 

FF 

AA 

9 

2613211103 

17206-2401 

39.3 

40 

1+  7 

33 

6 

94 

3 

.56 

.36L 

.61 L 

29.21  L 

B 

BJ  K 

9400100018 

17206-2826 

40.0 

4 

358+  4 

28 

4 

95 

3 

38.22 

11.74 

2.67 

12.53L 

BBC 

AAA 

1 

3600300100; 

17 

4 

4 

TMSS  -30292 

27 

7 

17207-2702 

42.4 

29 

359+  5 

48 

6 

94 

3 

.92  , 

.46L 

.89L 

7.86L 

E 

AH 

4700210001 

17207-2948 

42.5 

51 

357+  3 

32 

8 

95 

2 

.72 

.55: 

2.79L 

50.47L 

DF 

CC 

0 

6500000003 i 

17207-2346 

43.1 

34 

2+  7 

62 

13 

94 

2 

.45L 

.32L 

.93 

28.52L 

C 

C 

9400320008 

1 

17207-2425 

43.4 

35 

1+  7 

75 

11 

94 

2 

.57 

.56L 

.62L 

26.78L 

F 

DG 

7500000008  | 

17207-2630 

43.5 

53 

359+  5 

41 

5 

94 

3 

1.27 

.68 

.75L 

7.05L 

CC 

AB  G 

0 

4700100000! 

17207-2625 

43.8 

45 

359+  5 ' 

32 

5 

94 

3 

1.44 

.75 

.71 L 

8.35L 

BD 

ACI 

0 

4600100000 

17207-2843 

44.1 

25 

358+  4 

28 

5 

95 

3 

1.84 

1.74 

1.70L 

21.76L 

FF 

AA  E 

9 

1600001003 

17207-2930 

45.1 

18 

357+  4 

38 

5 

95 

3 

1.76 

.94 

2.31  L 

29.92L 

FF 

AB 

9 

2502100103 

17207-2440 

45.3 

22 

1+  6 

17 

7 

94 

2 

.57 

.34L 

.63  L 

27.94L 

F 

B 

3501100008 

17207-2856 

45.4 

48 

357+  4 

41 

6 

95 

3 

2.45L 

7.90  i 

7.70 

21.44L 

FC 

J BAD 

2401033113 

3 

1 

32 

XI 720 -289 

13 

3 

17207  - 2701 

46.1 

33 

359+  5 

24 

5 

95 

3 

1.08L 

1.85 

2.42 

7.84U 

CC 

AA 

4700210001 

1 

17207-2443 

46.3 

8 

1+6 

72 

7 

94 

2 

.54 

.49: 

.66L 

30.29L 

CE 

BD 

0 

3500100008 

17207-2723 

46.6 

2 

359+  5 

22 

9 

95 

3 

.77 

.41 L 

1.06L 

8.36L 

E 

BEFD 

2700201001 

17207-2537 

46.8 

13 

0+  6 

26 

4 

94 

3 

3.50 

2.55 

.63  L 

25.83L 

BC 

AA 

1 

6502101008 

17208-2135 

49.5 

45 

4+  8 

49 

5 

94 

3 

.62 

.34L 

.50L 

6.02L 

B 

BL 

9500000020 

1 

13 

185355  K2 

15 

84 

17208-2812 

49.7 

53 

358+  4 

43 

5 

95 

3 

.85 

.54L 

1.39L 

14.05L 

E 

BC 

3601210000 

17208-2916 

49.7 

47 

357+  4 

20 

5 

95 

3 

31.60 

8.00 

2.61  L 

27.92L 

CC 

AAA 

3 

2400112003 

43 

2 

4 

3 

RAFGL  1961 

8 

11 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


471 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h20m50*-17h22m02# 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

I 

r 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12  p.m 

25  p.m 

60  p.m 

100  [im 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  ° ' 

(s) 

C) 

1 b 

O 

(") 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

17208  - 2245 

50.0 

52 

3+  7 

60 

12 

94 

2 

44L 

-35L 

.97 

35.56L 

C 

H C 

1401000118 

17208  - 2614 

50.6 

19 

360+  5 

61 

6 

94 

3 

.66 

.45L 

.661 

9.63L 

B 

B 

4600000000 

17208-2820 

50.6 

58 

358+  4 

54 

9 

95 

2 

.51 

71L 

1 .71 L 

21.82L 

C 

BC 

3500400000 

17208-2518 

52.4 

38 

0+  6 

24 

4 

94 

3 

3.16 

1.43 

.70L 

24.501 

BC 

A A B 

4 

8500100008 

17208-2352 

53.2 

15 

2+  7 

46 

7 

94 

3 

.44 

.22: 

59L 

25.78L 

CF 

CDE 

5 

9401320318 

1 

17208-2112 

53.7 

54 

4+  8 

23 

5 

94 

3 

1.31 

.88 

.48L 

5.47L 

BC 

AA 

0 

8601000000 

17208-2815 

53.7 

43 

358+  4 

51 

6 

95 

2 

.48 

.47L 

1.74L 

18.49L 

C 

A 

3501310000 

17209-2747 

55.1 

20 

358  + 5 

37 

5 

95 

3 

.82 

.33: 

1.06L 

13.01  L 

FD 

BC 

0 

4500110000 

17209  - 2556A 

55.5 

40 

360  + 6 

25 

5 

94 

3 

.391 

4.72 

3.92 

6.21  L 

BC 

1 AA 

0702300000 

2 

14 

519  — PN  16  PI 

9 

17209-2218 

55.8 

31 

3+  8 

42 

10 

94 

2 

.59 

.34L 

58L 

35.66L 

F 

B 

9400100008 

17209-2719 

56.4 

22 

359+  5 

22 

5 

94 

3 

1.63 

1.78 

53L 

9.01L 

FF 

AA 

9 

2701210001 

17209  - 2027 

56.8 

44 

4+  9 

35 

6 

93 

3 

.87 

.35L 

42L 

3.97L 

B 

AH 

2600000000 

17209-2725 

57.2 

36 

359+  5 

44 

5 

94 

3 

1.33 

.69 

.73L 

9.29L 

ED 

AB 

0 

2600201001 

17209-2511 

59.0 

20 

1+  6 

30 

13 

94 

3 

28L 

.36L 

1.02 

7.32: 

DD 

EB 

8601200108 

17209-2750 

59.0 

1 

358+  5 

54 

9 

95 

2 

.45 

.47L 

1.23L 

14.79L 

D 

CH 

4500210100 

17210-2348 

0.4 

2 

2+  7 

35 

5 

94 

3 

1.04 

.43: 

.58L 

25.58L 

CF 

BFGJ 

1 

9401220118 

1 

1 

13 

185357  K0 

7 

67 

17210-2514 

0.6 

24 

0+  6 

30 

4 

94 

3 

3.87 

4.04 

.67L 

24.57L 

BF 

A A D 

9 

8501300108 

17210-2759 

1.4 

36 

358+  4 

32 

7 

95 

2 

.52 

.56L 

1.32L 

15.21  L 

D 

BL 

5600100000 

17210-2307 

1.7 

40 

2+  7 

37 

5 

94 

3 

4.90 

2.56 

.49L 

5.75L 

BF 

A A F 

9 

7610000000 

17210-2123 

1.9 

43 

4+  8 

24 

5 

94 

3 

.96 

.55: 

50L 

6.60L 

BF 

AB 

0 

9500001000 

17210-2355 

2.4 

12 

2+  7 

77 

20 

94 

2 

-27L 

.44L 

1.29L 

9.68 

E 

EB 

9601100328 

17210-2535 

3.9 

44 

0+  6 

21 

5 

94 

3 

1.01 

.52 

.61  L 

29.04L 

BC 

AC 

1 

5500200208 

17211-2927 

8.2 

31 

357+  4 

30 

5 

95 

3 

1.34 

.79 

2.04L 

29.85L 

DE 

AB 

1 

4502100003 

17211-2932 

8.3 

53 

357+  4 

36 

16 

94 

2 

.70L 

1.67L 

2.44L 

45.75 

D 

E F 

3502200113 

17211-2006 

8.8 

46 

5+  9 

32 

4 

93 

3 

2.44 

1.80 

.40L 

4.90L 

BC 

A A M 

3 

7701000000 

17211-2222 

9.3 

19 

3+  8 

46 

7 

94 

2 

.60 

.65L 

.47L 

28.58L 

C 

BC 

9401501138 

17211-2716 

10.0 

55 

359+  5 

37 

5 

94 

3 

.56 

.48L 

.96L 

11.72L 

C 

BD 

2700210001 

17211-2946 

10.5 

44 

357+  3 

52 

6 

95 

3 

.81 

1 .33  L 

2.12L 

36.44  L 

C 

BE 

7501200003 

17211-2413 

10.6 

57 

1+  7 

51 

5 

94 

3 

.84 

.551 

.67L 

25.75L 

B 

BFF 

9500000008 

17211-2620 

10.6 

38 

360  + 5 

66 

5 

94 

3 

.73 

.42L 

.71 L 

6.35L 

C 

BE 

4701100000 

17212-2726 

12.5 

31 

359+  5 

46 

5 

94 

3 

2.00 

1.20 

1.24L 

11.45L 

CC 

AB 

0 

2500101001 

17212-2803 

12.8 

50 

358+  4 

30 

5 

95 

3 

6.80 

4.06 

1.62L 

16.38L 

BF 

A A 1 E 

9 

3600100000 

17212-2530 

13.7 

48 

0+  6 

29 

11 

94 

2 

.44 

.65L 

1.08L 

24.701 

C 

BEEI 

5500200318 

17212-2921 

14.1 

33 

357+  4 

14 

5 

95 

3 

2.09 

3.28: 

7.09 

25.97L 

DFC 

AAA 

0 

4431101103 

1 

1 

V522  OPH 

34 

3 

17212-2647 

14.3 

59 

359+  5 

29 

5 

94 

3 

1.13 

.58 

.76L 

9.02L 

CD 

AB 

1 

4600100001 

17212-2837 

14.8 

36 

358+  4 

27 

5 

95 

3 

4.12 

6.90 

2.04: 

22.16L 

BCC 

AAA 

0 

2500100003 

17212-2407 

15.1 

25 

1+  7 

31 

5 

94 

3 

.65 

.73 

.61 L 

25.56L 

DE 

BC 

7 

9500100008 

17212-2753 

16.2 

30 

358+  4 

35 

5 

95 

3 

3.19 

5.81 

2.84 

14.49L 

CBC 

A AF 

4 

3500210210 

17212-2905 

16.4 

3 

357+  4 

36 

6 

95 

3 

1.06 

.97 

1.97L 

26.60L 

FF 

BA 

9 

4401321003 

1 

17212-2250 

16.5 

14 

3+  7 

39 

5 

94 

3 

.74 

.38: 

,45L 

4.90L 

BE 

BD 

0 

5701120000 

1 

17212-2613 

16.9 

48 

360+  5 

27 

4 

94 

3 

1.74 

1.27 

.46L 

6.03L 

CC 

AA 

7 

4701000110 

17212-2900 

17.8 

2 

357+  4 

31 

5 

95 

3 

6.14 

3.78 

1.89L 

25.62L 

BC 

A A B 

1 

3401100113 

1 

1 

V971  OPH 

4 

3 

17212-2508 

17.9 

44 

1+  6 

40 

5 

94 

3 

.74 

.38: 

.60L 

23.51  L 

EE 

BC 

1 

7501200108 

17213-2952 

18.8 

7 

357+  3 

28 

9 

106 

3 

1.01 

.69: 

1.35L 

30.71L 

CF 

AC 

0 

8500200003 

17213-2219 

19.6 

9 

3+  8 

32 

5 

94 

3 

38.45 

27.16 

4.98 

21.63L 

BBC 

AAA 

0 

9401200008 

23 

1 

24 

-20359 

6 

4 

17213-2750 

19.8 

30 

358+  4 

19 

6 

94 

3 

2.09 

.58: 

1 .541 

14.63L 

CF 

AD  1 

0 

3510110210 

17213-2545 

20.4 

2 

0+  6 

67 

9 

94 

2 

.40 

.39L 

.82L 

6.46L 

D 

DG 

0700000000 

17213-2443 

21.1 

39 

1+  6 

53 

7 

94 

2 

.44 

.44L 

.73L 

27.12L 

C 

C M 

3500000008 

17213-2634 

22.3 

41 

359+  5 

61 

21 

94 

2 

.59L 

.36L 

1.76L 

10.89 

C 

El  GD 

4601100200 

17213-2624 

22.7 

37 

360+  5 

35 

8 

94 

2 

,40 

.65L 

1.02L 

9.40L 

D 

ECL 

4601100000 

17213-2046 

22.7 

8 

4+  8 

47 

6 

93 

3 

.94 

.38: 

.501 

5.22L 

FD 

AB 

0 

5500000000 

1 

23 

LDN  0138 

397 

17214-2222 

24.1 

6 

3+  8 

39 

7 

94 

3 

.83 

.49 

.50L 

22.69L 

ED 

AD 

3 

9401601028 

17214-2340 

24.3 

22 

2+  7 

45 

10 

94 

2 

.50L 

.37L 

1.15 

21.83L 

C 

D CC 

9400000108 

1 

13 

185361  A0 

33 

93 

17214-2031 

25.1 

47 

4+  9 

89 

10 

94 

2 

.42 

.34L 

.54L 

6.84  L 

E 

C 

2500000000 

17214-2245 

28.0 

45 

3+  7 

33 

6 

94 

3 

.82 

.38L 

.65  L 

5.34L 

B 

ABL 

5602100100 

17214-2450 

28.2 

48 

1+  6 

35 

4 

94 

3 

3.37 

3.24 

.59L 

18.58L 

CB 

AA 

j 6 

4501000008 

17214-2707 

28.3 

3 

359+  5 

36 

6 

94 

3 

3.33 

2.06 

1.1 5L 

1 1 .41 L 

EC 

A AHD 

9 

1701100101 

17214-2844 

29.4 

49 

358+  4 

40 

5 

95 

3 

2.19 

1.13: 

1.61L 

22.08L 

CD 

AB 

! o 

2600200003 

17214-2908 

29.6 

7 

357+  4 

20 

5 

95 

3 

4.13 

3.61 

.94  L 

24.66L 

lee 

AA 

! 6 

4410231003 

1 

17215-2910 

30.1 

59 

357+  4 

29 

5 

95 

3 

3.03 

1.95 

.78L  1 

24.82L 

CC 

A AKH 

8 

5400431003 

1 

17215-2932 

30.7 

0 

357+  3 

27 

6 

106 

3 

1.10 

.68: 

3.29 

29.68 

CF  DC 

ACI  C 

0 

4582200213 

17215-2232 

33.0 

14 

3+  7 

58 

15 

94 

2 

.72L 

.36L 

.77 

19.65L 

D 

MHCB 

9502201228 

17215-2303 

33.8 

21 

2+  7 

20 

11 

94 

3 

.25L 

.30L 

2.40 

24.56 

CC 

FC 

5541002430 

4 

17215  - 2841 

33.8 

57 

358+  4 

79 

7 

95 

3 

.90 

1.96L 

1.56L 

26.88 L 

D 

AB  G 

2500400103 

17215-2228 

35.0 

10 

3+  7 

19 

5 

94 

3 

10.64 

13.36 

2.25 

18.41L 

BCC 

AABE 

9 

9503400458 

17215-2434 

35.6 

9 

1+  6 

67 

8 

94: 

2 

.42 

.44L 

.58L 

24.1 7L 

, D 

D 

3500000008 

i 

17216-2149 

36.2 

58 

3+  8 

94 

10 

94  i 

2 

.46 

41L 

.55L 

28.19L 

!C 

EF 

9400300108 

17216-2839 

37.1 

56 

358+  4 

57 

5 

95 

3 

1.16 

.69: 

.74L 

19.43L 

CF 

AC 

2 

2600410003 

17216-2657 

38.4 

30 

359+  5 

41 

5 

94 

3 

1.32 

.82 

1.03L 

11.37L 

CC 

AB 

1 

4700200101 

17216-2920 

41.5 

7 

357+  4 

41 

6 

95 

3 

2.21 

3.46 

2.52L 

1 26.52L 

FE 

AA 

9 

5401101213 

17217-2123 

42.2 

49 

4+  8 

27 

5 

94 

3 

1.51 

.47: 

.51L 

6.21  L 

CE 

AB 

0 

9500100000 

2 

13 

185367  K0 

1 

60 

17217-2519 

42.2 

28 

1+  6 

26 

4 

94 

3 

1.83 

1.68 

-50L 

31.68L 

CC 

AA 

8 

6401000008 

17217-2016 

42.6 

7 

5+  9 

60 

7 

93 

3 

.49 

.32L 

.49L 

4.83L 

C 

B 

3700000000 

17217-2803 

42.7 

17 

358+  4 

28 

5 

94 

3 

.67: 

4.05 

5.01 

14.62L 

ECC 

CAAC 

0 

3601001013 

2 

14 

454 -PN  22  PI 

7 

17217-2008 

44.2 

34 

5+  9 

52 

7 

93 

3 

.53 

.48L 

.45L 

3.70L 

D 

CB 

6700000000 

17217-2409 

44.9 

23 

1+  6 

41 

12 

94 

3 

.46L 

,50L 

1.33 

17.17L 

C 

HGA 

9601201338 

17217-2654 

45.4 

27  1 

359+  5 

58  1 

6 

94 

3 

.66 

.45L 

1.02L 

12.24L 

E 

Bf 

4600200101 

f 

17217-2837 

45.6  56 

358+  4 

28 

5 

95 

3 

1.41 

.88 

1.40L 

18.97L 

DD 

AB 

: o 

2600322003 

3 

17217-2404 

45.8 

34 

2+  7 

43 

11 

I 94 

3 

28L 

.36L 

.79 

17.17L 

C 

HEBA 

8680201238 

17217-2118 

46.9 

41 

4+  8 

23 

6 

94 

3 

.53 

.47L 

.51L 

5.01  L 

B 

BD 

9600100000 

1 

23 

LDN  0131 

551 

17218-2339 

49.2 

57 

2+  7 

73 

7 

; 94 

2 

.50 

.51 L 

.67  L 

18.65L 

C 

CF 

9600000108 

17218-2553 

49.6  50 

0+  5 

31 

5 

94 

3 

1.31 

.85 

.90L 

10.00L 

DD 

AB 

8 

0600000000 

17218-2612 

50.5 

19 

360  + 5 

26 

5 

94 

3 

.39L 

6.22 

4.38 

10.24L 

BC 

CAA 

4602000100 

17218-2249 

50.9 

16 

3+  7 

57 

16 

94 

3 

.25L 

.36L 

.94: 

9.47 

DC 

FDD 

4601000100 

17218-2906 

51.5 

38 

357+  4 

59 

7 

95 

3 

1.14 

2.27L 

2.27L 

25.46L  C 

BD 

5400321003 

1 

17218  2835 

52.4 

4 

358+  4 

41 

7 

95 

3 

2.72 

1.76: 

1.38L 

20.1 1L  CF 

ABEE 

9 

3601222003 

3 

17218-2728 

53.0  29 

359+  5 

18 

5 

94 

3 

1.24 

.71 

.96L 

10.47L  FF 

BB 

9 

1600200001 

17219-2643 

54.4 

18 

359+  5 

23 

10 

94 

3 

6.01L 

.38L 

2.87 

19.86 

CC 

FLEC 

4540300111 

i 

17219-2942 

55.0  26 

357+  3 

46 

7 

95 

3 

2.45L 

2.25: 

5.89 

25.44L 

FC 

EDB 

7602202213 

2 

2 

14 

454  PN  23  PI 

16 

17219-2640 

55.6 

3 

359+  5 

59 

7 

94 

2 

.92 

.56: 

99L 

12.461 

DD 

BB 

0 

4601400111 

17219-2815 

56.3 

5 

358  + 4 

38 

5 

95 

3 

.98 

.65: 

1.77L 

16.98L 

DF 

BC 

9 

3601102003 

17219-2137 

58.0 

58 

4+  8 

35 

6 

94 

3 

l 57 

.35L 

49L 

4.17L  C 

C 

9601000000 

1 

23 

LDN  0117 

126 

17219-2333 

59.3 

51 

2+  7 

46 

13 

■ 94 

3 

-26L 

.39L 

.61 L 

10.07 

C 

LDB 

7780100010 

17219  2756 

59.5 

14 

358+  4 

36 

5 

94 

3 

5.46 

7.39 

2.74 

14.43L 

FF  E 

AAA 

9 

3602000003 

17219-2823 

59.5 

21 

358  + 4 

38 

6 

95 

3 

1.84 

1.05: 

1.32L 

19.39L 

EF 

A AH 

9 

1600100003 

17220-2313 

0.4 

39 

2+  7 

37 

9 

94 

3 

| .46 

49L 

,55L 

4.87L  D 

BG 

8601100000 

17220-2410 

0.5 

39 

2+  6 

20 

11 

94 

3 

.25L 

.29L 

.54L 

17.17 

E 

B 

9600401358 

8 

17220-2237 

1.0 

2 

3+  7 

26 

5 

94 

3 

2.11 

.87 

.54L 

18.21L 

BC 

AB 

2 

8501001008 

17220-2929 

1.1 

13 

357+  3 

63 

7 

95 

3 

1.34 

.71 

2.48L 

28.85L 

FE 

AA 

3 

5601100103 

17220-2942 

2.2 

14 

357+  3 

32 

8 

95 

2 2.45 

2.31  L 

2.59L 

31.73L 

F 

AC 

6512102213 

2 

1 1 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


472 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h22m02s-17h22m59“ 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

o 

a 

S 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12  +m 

25  +m 

60  fim 

100  p.m 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o » 

<*) 

(") 

1 b 

O 

o 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

C) 

Mag 

17220-2448 

2.9 

24 

1+  6 

36 

4 

94 

3 

5.35 

9.06 

3.85 

28.43L 

B DC 

AAA 

9 

3402000008 

17220-2934 

3.6 

30 

357+  3 

42 

6 

95 

3 

1.20 

1.08 

2.52L 

23.06L 

ED 

BB 

9 

3601200103 

17220-2502 

3.9 

50 

1+6 

56 

8 

94 

2 

.40 

.43L 

.98L 

41.06L 

C 

C 

6300000008 

17220-2317 

4.2 

18 

2+  7 

37 

10 

94 

3 

.41 

.49L 

.62L 

4.44L 

C 

CE 

8701100000 

17220-2412 

4.4 

1 

1+  6 

41 

4 

94 

3 

1.49 

.37L 

1.34: 

29.23L 

B E 

A F FC 

7500201348 

8 

2 

13 

185374  KO 

24 

63 

17220-2912 

4.7 

6 

357+  4 

37 

6 

95 

3 

10.82 

6.51 

2.31  L 

24.93L 

DC 

A A B 

8 

5401310003 

29 

17220-2442 

5.2 

0 

1+  6 

48 

9 

94, 

2 

.31 

.441 

94L 

30.20L 

D 

F 

3401000008 

17220-2744 

5.5 

18 

359+  4 

67 

6 • 

94  | 

3 

.68 

1.60L 

1.02L 

13.03L 

C 

AG 

3600100113 

17221-2846 

6.2 

35 

358+  4 

22 

6 

94 

3 

2.59 

2.22 

2.04  L 

20.00L 

ED 

A AGD 

9 

2602000203 

17221-2638  1 

7.7 

53 

359+  5 

48 

13  1 

94  1 

3 

.32Li 

.46L 

2.01 

14.26: 

FD 

NFF 

3601300210 

17221-2720 

8.6 

23 

359+  5 

46 

5 

94 

3 

.89 

.52L 

.99  L 

10.38L 

C 

AH 

1601100001 

17221-2429 

8.9 

34 

1+  6 

40 

5 

94 

3 

1.83 

1.59 

.61 L 

27.77L 

DE 

A A G 

9 

5401000008 

17221-2732 

9.3 

7 

359+  5 

47 

6 

94 

3 

1.12 

.53 

1.43L 

12.79L 

DD 

BC 

1 

1600200001 

17221-2544  , 

9.4 

26 

0+  6 

23 

5 

94 

3 

2.28 

1.50 

.83L 

8.05L 

BC 

AA 

2 

0700001000 

17221-2625  1 

9.8 

14 

360+  5 

34 

7 

94 

3 

.43 

.56: 

.85L 

9.37L 

CF 

BC 

4601000000 

1 

23 

LDN  1793 

392 

17221-2811  ! 

10.5 

44 

358  + 4 

30 

6 

94, 

3 

2.10 

1.80L 

1.44L 

12.95L 

F 

AC  A 

2601202113 

17221-2225  i 

10.8 

37 

3+  7 

27 

16 

94 

3 

32L 

.43L 

.75: 

6.05 

de. 

E HC 

9600100228 

i 

17221-2257 

11.0 

59 

3+  7 

63 

10 

94 

2 

.55L 

.45L 

1.10L 

21.69 

D 

C LF 

4501203460 

E 

2 

23 

LDN  0081 

152 

17221-2956 

11.1 

25 

357+  3 

25 

6 

95 

3 

1.40 

1.10 

2.97L 

29.49L 

DE 

AA 

7 

7601000003 

1 

23 

CED  143 

36 

17221-2643 

11.2 

32 

359+  5 

22 

5 

94 

3 

6.01 

8.97 

2.86 

9.06L 

FED 

A A B 

9 

3600400111 

17221-2710 

11.7 

7 

359+  5 

51 

7 

94 

2 

.97 

2.00L 

1.29L 

12.39L 

D 

BG 

1601110001 

17222-2414 

13.2 

42 

1+6 

45 

9 

94 

3 

.35 

.39L 

.69L 

35.01  L 

C 

H 

7500300108 

17222-2003 

13.7 

48 

5+  9 

54 

10 

94 

2 

.28 

33L 

.48L 

5.07L 

C 

E 

9600210000 

1 

13 

185379  K0 

16 

87 

17222-2301 

14.1 

9 

3+  7 

83 

12 

94 

2 

1.62L 

39L 

1.09 

4.78L 

D 

N B 

4702204450 

E 

1 

32 

XI 722 -230 

158 

14 

17222-2231 

14.8 

9 

3+  7 

75 

16 

94 

2 

,54L 

.44L 

1.09 

6.89L 

D 

L HE  D 

9600100128 

17222-2404 

15.2 

41 

2+  6 

31 

11 

94 

2 

39L 

44L 

.80: 

10.34 

DE 

F DA 

8701100368 

8 

17222-2328 

15.8 

9 

2+  7 

23 

4 

94 

3 

43.93 

30.45 

6.03 

5.67L 

DCC 

AAA 

9 

6700100000 

42 

17222-2713 

15.9 

38 

359+  5 

58 

6 

94 

3 

.75 

46L 

1.26L 

12.10L 

E 

BB 

1601110001 

17223-2651 

18.0 

53 

359+  5 

24 

5 

94 

3 

1.75L 

1.13 

.66L 

8.99L 

D 

AA 

2 

3600200001 

17223-2747 

18.8 

50 

359+  4 

44 

6 

94 

3 

3.02 

1.77 

1.37L 

11.72L 

CC 

AA 

0 

2601200113 

17223-2659 

18.9 

25 

359+  5 

23 

1 5 

94 

3 

1.38 

10.03 

2.56 

9.86L 

CBC 

AAA 

1 

3600100001 

17223-2812 

19.6 

28 

358+  4 

43 

7 

94 

3 

2.10L 

1.13: 

10.12 

12.61L 

FC 

BAB 

2601202113 

17223-2733 

20.4 

40 

359+  4 

20 

8 

94 

2 

1.60 

1.10 

1.34L 

13.42L 

DD 

BB 

3 

0600200001 

17223-2005 

21.2 

56 

5+  9 

52 

6 

93 

3 

.95 

.51 

.47L 

4.02L 

CE 

BEF 

0 

9700100000 

17223-2422 

21.4 

28 

1+6 

50 

6 

94 

3 

.66 

.44L 

.62L 

40.39L 

B 

BB 

7500000008 

17223-2918 

22.3 

57 

357+  3 

38 

6 

95 

3 

2.96 

2.12 

2.20L 

18.74L 

FF 

A A DD 

9 

4601221103 

1 

17224-2600 

24.3 

14 

0+  5 

62 

17 

94 

3 

39L 

-60L 

1.19 

10.20L 

D 

FEKC 

0601000210 

17224-2632 

24.4 

5 

360+  5 

45 

5 

94 

3 

1.56 

1.24 

.83L 

9.91  L 

O 

CD 

AB 

0 

3600200000 

1 

23 

LDN  1793 

145 

17224-2410 

24.9 

29 

2+  6 

84 

13 

94 

2 

.30L 

41L 

1.88 

26.70L 

D i 

JGB 

9641300248 

8 

17224-2612 

25.0 

40 

360+  5 

64 

9 

94 

2 

.36 

.71 L 

.81 L 

11.38L 

C 

CK 

3601111000 

17224-2821 

25.3 

58 

358+  4 

43 

6 

94 

3 

2.11 

1.71 

1.88L 

14.20L 

FE 

AA  G 

9 

2630200003 

17224-2906 

25.8 

51 

357+  4 

79 

8 

94 

2 

.65 

3.12L 

2.80L 

24.26L 

D 

B 

4503300003 

17224-2648 

26.3 

4 

359+  5 

16 

5 

94 

3 

24.89 

12.48 

2.74 

10.12L 

BBC 

A A A B 

1 

3600200001 

15 

! 4 

3 

RAFGL  1964 

21 

13 

17224-2831 

27.2 

40 

358+  4 

37 

6 

94 

3 

2.65 

2.13 

1.46L 

16.00L 

DE 

AAL 

9 

3601202003 

17224-2334 

27.3 

37 

2+  7 

39 

6 

94 

3 

.55 

.35L 

.72L 

7.69L 

C 

D EF 

6700000000 

17224-2206 

27.5 

33 

3+  7 

46 

6 

94 

3 

.64 

.43L 

.49L 

17.14L 

c 

DH 

9501000008 

17224-2258 

27.9 

19 

3+  7 

26 

12 

94 

3 

45L 

31L 

1.82: 

18.37 

cc 

B DD 

4501203340 

2 

17224-2550 

28.0 

3 

0+  5 

60 

6 

94 

3 

.80 

.44L 

.77L 

9.77L 

c 

iBDH 

0600000000 

17224-2915 

28.5 

26 

357+  3 

46 

6 

94 

3 

3.11 

2.70 

.85L 

22.89L 

BC 

AA 

4 

4511331103 

1 

1 

32 

X1722— 292 

62 

1 

17224-2757 

28.6 

54 

358+  4 

65 

9 

94 

3 

2.23L 

1.76L 

2.04 

12.10L 

C 

KAC 

2601400003 

17224-2819 

29.4 

10 

358+  4 

40 

6 

94 

3 

1.40 

.75 

1.60L 

15.30L 

CE 

AA 

0 

3600100003 

17225-2724 

30.8 

43 

359+  5 

36 

6 

94 

3 

2.51 

1.98 

1.13L 

10.82L 

CC 

AA 

2 

0600300001 

17225-2000 

31.2 

2 

5+  9 

69 

8 

93 

3 

.51 

.34L 

.46L 

3.60L 

C 

Cl 

9700110000 

17225-2913 

31.2 

25 

357+  3 

21 

6 

95 

3 

.94 

.92L 

.90L 

22.58L 

D 

ABJ 

0 

4503430003 

1 

1 

32 

XI 722-292 

72 

1 

17225-2827 

33.1 

19 

358+  4 

37 

6 

94 

3 

! 2.94 

3.63 

1.66L 

15.28L 

FF 

AAI 

9 

2700401003 

17225-2932 

34.3 

35 

357+  3 

46 

6 

95 

3 

1.07 

2.00L 

2.59L 

33.66L 

C 

AA 

3602110103 

17225-2406 

34.8 

14 

2+  6 

63 

7 

94 

2 

.57  ; 

.91 L 

1.25L 

40.1 8L 

C 

B 1 E 

8501200148 

8 

17225-2943 

35.2 

50 

357+  3 

21 

7 

95 

3 

3.28 

, 2.31 

2.48L 

34.29L 

FE 

AA 

9 

5602321103 

1 

17225-2859 

35.9 

59 

358+  4 

20 

5 

95 

3 

2.16 

! 1.53 

1.02L 

22.17L 

ED 

AA 

8 

3501110003 

17226-2755 

36.1 

8 

358+  4 

80 

7 

94 

3 

.74 

.67: 

1.45L 

13.93L 

DF 

BC 

2 

2601310003 

17226-2752 

36.5 

15 

359+  4 

37 

6 

94 

3 

2.45 

1.89 

1.40L 

11.88L 

CE 

AAD 

9 

2601310003 

! 

17226-2839 

36.5 

27 

358+  4 

24 

6 

95 

3 

1 1.14 

.85: 

1.49L 

17.27L 

CE  ; 

BCH 

8 

3601200013 

17226-2520 

36.6 

16 

1+  6 

35 

5 

94 

3 

i 6.15 

2.00 

.58  L 

34.37L 

BC 

AA 

1 

4400000008 

2 

4 

TMSS  -30295 

41 

26 

17226-2609 

37.2 

19 

360+  5 

28 

5 

94 

3 

.39: 

4.91 

11.64 

11.16L 

CBD 

CAAA 

0 

3600111000 

2 

14 

519  — PN  17  PI 

4 

17226-2655 

37.3 

13 

359+  5 

40 

6 

94 

3 

1.48L 

4.91 

4.22 

9.72L 

BC 

AA 

3600100001 

2 

14 

519  — PN  18  PI 

4 

17226-2628 

37.4 

30 

360+  5 

39 

5 

94 

3 

1.75 

1.34 

.82L 

9.15L 

BC 

AB 

4 

3600200000 

1 

23 

LDN  1793 

135 

17226-2811 

38.4 

45 

358+  4 

54 

7 

94 

3 

1.17 

1.27L 

1.39L 

14.71  L 

E 

AB 

3600201113 

17226-2359 

39.3 

50 

2+  6 

22 

5 

94 

3 

2.64 

1.77 

.55L 

24.36L 

BF 

AA 

9 

8611010008 

17226-2623 

39.4 

40 

360  + 5 

47 

7 

94 

3 

.61 

.52L 

.94  L 

8.89L 

D 

BCCD 

3601100010 

1 

23 

LDN  1793 

401 

17226-2801 

39.8 

57 

358+  4 

34 

6 

94 

3 

1.19 

.81 

1.37L 

14.35L 

EE 

AB 

1 

2601300003 

17226-2538 

40.3 

1 

0+  5 

53 

6 

94 

3 

1.11 

.77L 

.70L 

35.1 9L 

E 

AB 

2500000008 

17226-2800 

40.7 

2 

358+  4 

50 

7 

94 

3 

.82 

.95L 

1.36L 

14.23L 

C 

BDH 

2601300003 

17227-2635 

,43.2 

47 

360+  5 

33 

6 

94 

1 3 

7.21 

6.34 

1.00: 

8.96L 

BCF 

AAB 

9 

3600100000 

1 

23 

LDN  1793 

391 

17227-2905 

45.0 

0 

358+  4 

23 

7 

95 

l 3| 

7.42 

6.72 

2.59L 

28.95L 

EF 

AA 

9 

4502400003 

17227-2435 

|45.1 

32 

1+  6 

59 

18 

94 

! 2 

.74L 

.32L 

.87 

37.02L 

C 

FC 

3400100008 

17227-2849 

45.6 

16 

358+  4 

19 

5 

94 

3 

3.91 

3.83 

1.00: 

25.23L 

BDD 

AAE 

4 

3601300203 

17227-2503 

46.6 

19 

1+  6 

44 

5 

94 

, 3 

3.52 

2.67 

.63U 

32.1 5L 

BC 

AA 

0 

5400000008 

17227-2446 

46.7 

37 

1+6 

55 

8 

94 

2 

.50 

.41: 

66L 

33.1 8L 

CF 

CC  1 

0 

3402000008 

17227-2704 

47.2 

4 

359+  5 

68 

7 

94 

3 

.70 

.50L 

1.09L 

10.05L 

D 

AC 

3600100001 

17227-2852 

47.9 

8 

358+  4 

31 

6 

94 

3 

6.39L 

4.12 

1.82L 

22.07L 

F 

AAC 

9 

3610200303 

17228-2408 

48.3 

44 

2+  6 

41 

14 

94 

3 

.26L 

.34L 

1.07L 

12.51 

D 

CB 

76C1300138 

17228-2919 

48.7 

17 

357+  3 

59 

7 

95 

3 

2.12L 

2.37 

2.93: 

27.93L 

CD 

AC 

4503220003 

1 

2 

14 

454 -PN  25  PI 

9 

17228-2341 

48.8 

8 

2+  7 

55 

17 

94 

2 

.48L 

.52L 

.90 

9.46: 

DD 

FMFE 

7701000008 

17228-2258 

48.8 

21 

3+  7 

25 

8 

94 

3 

.44 

.34L 

1.75 

6.90  L 

C C 

CMCB 

4641200000 

1 

23 

LDN  0085 

156 

17228-2930 

49.5 

25 

357+  3 

57 

7 

95 

3 

1.05 

1.75L 

2.38L 

32.86L 

C 

BG  F 

5602300003 

17228-2945 

50.9 

53 

357+  3 

26 

7 

95 

3 

3.12 

3.49 

2.50L; 

25.69L 

FF 

AA 

9 

5601321003 

1 

17228-2302 

51.0 

2 

3+  7 

62 

16 

94 

2 

72L 

.59L 

.82  ; 

10.08L 

C 

G E 

4602200000 

1 

23 

LDN  0085 

2721 

17228-2939 

51.5 

36 

357+  3 

79 

14 

95 

3 

3.92L 

2.65L 

4.31 

25.02L 

C 

F DE  K i 

4603311103 

17228-2721 

52.1 

15 

359+  4 

47 

7 

94 

3 

1.04 

.40: 

1.13L 

11.90L 

CE 

ABF 

0 

1600310001 

i 

17228-2136 

52.6 

39 

4+  8 

42 

5 

93 

3 

1.00 

.75 

.47L 

5.1 7L 

BD 

BB  1 

4 

9700101000 

17228-2836 

53.1 

52 

358+  4 

44 

5 

94 

3 

4.12 

2.68 

1.82L 

22.31  L 

BD 

AA 

1 

2611100123 

17228-2923 

53.1 

50 

357+  3 

26 

7 

95 

3 

2.19 

2.33 

2.33L 

23.391 

CD 

AA 

0 

5502200003 

17228-2150 

53.4 

4 

4+  8 

45 

5 

94 

3 

.78 

.41 L 

.48L 

27.03 L 

D 

BB 

5501000008 

17228-2822 

53.4 

22 

358+  4 

46 

6 

94 

3 

1.03 

68L 

1.75L 

22.82L 

C 

ADD 

2500100003 

17228-2227 

53.5 

32 

3+  7 

55 

7 

94 

2 

.60 

.41 L 

.51 L 

25.58L 

D 

B 

7401000008 

17229-2324 

54.0 

32 

2+  7 

96 

11 

94 

2 

.32 

.55L 

.64L 

5.94L 

C 

EH 

6601000000 

17229-2912 

54.3 

54 

357+  3 

46 

7 

95 

3 

1.45 

1.59 

2.55L 

22.27L 

CE 

BAJ 

1 

5514230113 

1 

17229-2808 

54.4 

2 

358+  4 

61 

8 

94 

2 

.78 

.63  L 

1.54L 

16.56L 

F 

BE 

3600200003 

17229-2600 

58.8 

55 

0+  5 

49 

6 

94 

3 

1.36 

.71 

.69L 

7.61  L 

FD 

AB 

0 

0701000110 

17229-2059 

59.2 

16 

4+  8 

25 

5 

93 

3 

3.43 

3.41 

.63: 

5.75L 

B BD 

AAD 

0 

6600000000 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -30° — 20( 


Right  Ascension:  17h22m598-17h23m558 


Position  (1950) 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h24m58‘-17h25ra588  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  17h25m59f,-17h26m558  Declination:  -30° — 20° 
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Declination:  -30° — 20' 
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Declination:  -30° — 20‘ 


Right  Ascension:  17h28^153,-17h29m53, 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h35m21*-17h36m09‘  Declination:  -30° — 20° 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h36m50*-17h37m338  Declination:  —30° — 20° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 

S 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12  fim 

25  )im 

60  +m 

100  ftm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  <>• 

(s) 

(") 

1 b 

o 

(") 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Bags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

17368-2335 

50.9 

3 

4+  4 

45 

27 

92 

2 

4.45L 

1.72L 

3.42L 

7.38 

E 

C 

6701211 OOF 

17368  - 2604 

51.4 

10 

2+  3 

53 

8 

93 

2 

1.54 

1.16: 

2.04L 

26.29L 

FF 

AA 

9 

5600400003 

1 

23 

LDN  0064 

276 

17368  - 2845 

51.6 

31 

359+  1 

34 

7 

102 

2 

1.55 

1.42 

6.30L 

68.43L 

FF 

AB 

0 

2801303203 

2 

17368  - 2600 

52.0 

59 

2+  3 

39 

7 

93 

3 

1.98 

1.57 

2.02L 

18.77L 

DE 

A AG 

9 

5702300003 

1 

23 

LDN  0064 

124 

17368-2940 

52.4 

9 

359+  1 

68 

9 

93 

2 

1.96 

4.66L 

27.06L 

281.05L 

D 

AF 

9604321 30F 

17368-2726 

52.7 

7 

1+  2 

22 

7 

93 

3 

4.70 

2.60 

1.20L 

9.04L 

CD 

AA 

3 

3801100003 

17369-2112 

54.4 

40 

6+  5 

52 

9 

92 

3 

-40L 

.64 

1.27 

6.16L 

DC 

BA 

2702200000 

2 

14 

588  — PN  15  PI 

23 

17369-2804 

55.0 

32 

0+  1 

24 

7 

101 

3 

1.83 

1.37 

5.47L 

47.89L 

FF 

AACH 

9 

5703100113 

17369-2606 

55.3 

58 

2+  3 

23 

7 

93 

3 

13.42 

12.88L 

2.10L 

21 .21 L 

F 

A AG 

9 

5630300003 

24 

1 

23 

LDN  0064 

425 

17369-2757 

55.4 

36 

0+  2 

30 

7 

93 

3 

4.46 

3.17 

1.42L 

11.45L 

CF 

AA 

0 

4903110103 

17369-2828 

55.5 

37 

360+  1 

59 

8 

93 

2 

2.45 

5.92 

5.95L 

71.39L 

ED 

AADI 

6 

2702100213 

17369  - 2018 

56.2 

8 

7+  6 

! 23 

10 

87 

3 

.51 

.61 L 

1.62 

10.72 

C CC 

A F CC 

2601100140 

8 

17369-2329 

58.9 

15 

4+  4 

52 

6 

92 

3 

3.23L 

1.42 

4.45L 

45.14L 

D 

AB 

8 

8501 301 OOF 

17369-2638 

59.4 

16 

1+2 

i 39 

7 

93 

3 

7.20L 

4.27 

2.68L 

23.56L 

F 

AAF 

9 

4700501013 

17369-2951 

59.5 

20 

359+  1 

j 59 

9 

93 

2 

2.15: 

2.52 

20.51  L 

239.99L 

FF 

AA 

9 

9704201 OOF 

17369-252 2 

59.9 

53 

2+  3 

; 51 

7 

93 

3 

1.61 

6.29L 

, 1.82L 

20.40L 

C 

BA 

8 

8600311103 

17370-2127 

0.8 

14 

6+  5 

42 

10 

92 

2 

.62 

.76L 

86L 

11.79L 

C 

BG 

2601200000 

17370-2318 

0.9 

2 

4+  4 

40 

6 

92 

3 

3.99 

4.23 

6.23L 

42.92L 

FE 

A A 1 

9 

850120000F 

17370-2535 

0.9 

42 

2+  3 

54 

7 

93 

3 

1.20 

.76 

1.98L 

20.1 9L 

CF 

BBM 

1 

8700111103 

17370-2236 

1.0 

25 

5+  4 

37 

7 

92 

3 

1.08 

.75 

.59L 

7.64L 

DE 

AC 

6 

5601230000 

1 

1 

23 

LDN  0153 

88 

17370-2833 

1.5  46 

360+  1 

50 

9 

93 

2 

1.78 

1.38: 

7.42L 

109.43L  FE 

BB 

1 

3602300013 

17370-2701 

1.8 

58 

1+2 

73 

10 

93 

2 

.98 

2.18L 

4.20L 

46.68L 

F 

BF 

4602000103 

17370-2028 

1.9 

27 

7+  6 

46 

7 

92 

3 

1.24 

.52 

.63: 

4.51  L DED 

AF  DE 

9 

2700000100 

17370-2533 

2.3 

38 

2+  3 

83 

10 

93 

2 

1.54L 

.74 

2.261 

24.68L 

F 

BC 

8500210103 

17370-2424 

2.9 

10 

3+  3 

40 

7 

92 

3 

1.83L 

2.73 

4.09 

14.68L 

CC 

AA 

0600300003 

3 

14 

520- PN  14  PI 

4 

17370  - 2529 

3.7 

13 

2+  3 

25 

7 

92, 

3 

3.28 

3.57 

1.96L 

15.32L  FE 

AAI 

9 

8600311003 

17370-2432 

3.8 

48 

3+  3 

33 

7 

92 

3 

2.78 

1.30 

1.56L 

15.76L  DD 

AA 

7 

0600000003 

17370-2715 

3.8 

35 

1+  2 

22 

6 

93 

3 

4.46 

4.89 

1.12L 

10.22L  CC 

AA 

9 

5802332213 

3 

17370-2934 

4.0 

39 

359+  1 

38 

9 

93 

2 

2.18 

2.02: 

19.18L 

250.46L 

FF 

AA 

9 

8601 3001 OF 

17370-2352 

4.2 

5 

4+  4 

37 

7 

92 

3 

2.10 

1.64 

1.35L 

10.47L 

FF 

AA 

9 

2700001003 

3 

16 

09427 

72 

157 

17370-2713 

5.0 

7 

1+  2 

41 

7 

93 

3 

2.42 

1.95 

1.13L 

9.02L  F F i 

AA 

9 

5802320113 

1 

17370-2230 

5.1 

28 

5+  4 

32 

18 

92 

2 

.32L 

46L 

1.46L 

13.13 

c 

Dl  C 

3600120110 

1 

1 

23 

LDN  0153 

280 

17371-2123 

6.0 

19 

6+  5 

47 

11 

92 

3 

.56 

55L 

.72L 

10.41  L C 

BB 

2600200000 

17371-2157 

6.0 

28 

5+  5 

54 

9 

92 

3 

1.04 

.91 

.89L 

9.02L  CF 

ABG 

9 

3600100100 

17371-2155 

6.1 

51 

5+  5 

47 

9 

92 

2 

1.19 

.72 

.91 L 

1 1.1 1 L CC 

BA 

1 

3601100100 

17371-2816 

6.7 

12 

360+  1 

49 

9 

93 

2 

1.48: 

1.33 

7.02L 

88.78L  DE 

AB  D 

1 

7701400003 

17371-2954 

6.8 

1 

359+  0 

36 

8 

93 

3 

3.76L 

4.72: 

37.40: 

213.08 

DED 

BACB 

9702221 33F 

8 

17371-2117 

7.0 

31 

6+  5 

32 

7 

92 

3 

1.24 

.92 

.7 1 L 

7.70L  BC 

AB 

0 

2600300000 

17371-2625 

7.3 

8 

1+  2 

29 

7 

93 

3 

1.25 

5.19 

5.87 

8.50L  CCC 

BAA 

0 

4800000003 

17371-2641 

7.9 

48 

1+  2 

44 

11 

93 

2 

2.19 

3.00 

2.51  L 

27.07L 

DE 

A BDB 

1 

4600201003 

2 

14 

520- PN  15  PI 

67 

17371-2618 

8.1 

59 

2+  2 

69 

8 

93 

2 

1.29 

.75: 

3.07L 

28.1 5L  FF 

AB 

9 

4601100003 

17371-2207 

9.8 

1 

5+  5 

47 

6 

92 

3 

1.85 

.94: 

.77L 

7.38L  BF 

AD 

1 

4701021010 

1 

17371-2413 

9.8 

2 

3+  3 

32 

7 

92 

3 

5.76 

5.72 

1.46L 

13.23L  FE 

AA 

9 

0600200003 

17371  -2849 

10.6 

25 

359+  1 

35 

8 

93 

2 

2.62: 

5.30 

17.17L 

73.97L 

FE 

AAHK 

6 

2704200303 

17371-2142 

10.7 

29 

5+  5 

27 

8 

92 

3 

2.45 

2.12 

.74L 

7.20L  BC 

AA 

1 

2600011000 

2 

17371-2718 

10.8 

40 

1+  2 

19 

6 

93 

3 

9.05 

13.11 

5.65: 

20.31  L DFE 

A AB 

9 

5712232103 

3 

1 

32 

XI 737 -273 

65 

3 

17371-2646 

11.0 

47 

1+  2 

54 

10 

93 

2 

1.28 

1.07L 

1.77L 

43.59L  E 

AAE 

2601101003 

17371-2215 

11.6 

13 

5+  5 

40 

7 

92 

3 

1.15 

.46: 

78L 

7.45L 

DF 

AB 

5 

5702201200 

17371-2747 

11.8 

38 

0+  2 

26 

6 

93 

3 

2.14 

10.56 

14.47 

23.56L  F DC 

AABB 

8 

4801132303 

1 

17372-2244 

12.2 

46 

5+  4 

48 

7 

92 

3 

1.20 

.76: 

4.74L 

42.89L  DE 

ABCN 

0 

940201 01 IF 

17372-2813 

12.9 

34 

360+  1 

78 

9 

93 

2 

1.62 

1.40L 

8.36L 

79.80L  D 

AB 

7700300003 

17372-2217 

13.7 

46 

5+  5 

25 

7 

92 

3 

.47L 

6.00 

6.70 

7.47L 

BD  i 

BAA 

5752201100 

2 

14 

588  — PN  16  PI 

46 

17372-2957 

13.7 

50 

359+  0 

38 

7 

93 

3 

2.47 

5.57: 

27.59L 

265.36L  DF 

AA 

9 

962140233F 

8 

17372-2114 

14.0 

58 

6+  5 

31 

7 

92 

3 

1.67 

1.93 

.71 L 

6.96L  CE 

AA 

9 

2601100000 

17372-2259 

14.2 

41 

4+  4 

84 

9 

92 

2 

.83 

1.82L 

4.39L 

55.58L 

D 

BF 

6501 2001 2F 

1 

23 

LDN  0144 

218 

17372-2632 

14.8 

45 

1+  2 

38 

6 

93 

3 

8.92 

4.17 

1.08L 

11.89L  CD 

AA 

8 

3701300113 

17372-2440 

14.9 

19 

3+  3 

39 

7 

92 

3 

13.64 

4.96 

1.51  L 

13.84L 

BD 

AAB 

0 

0710000003 

16 

4 

1 

V548  OPH 

10 

3 

17372-2328 

15.3 

16 

4+  4 

55 

8 

92 

3 

3.23L 

1.32 

5.00L 

57.48L 

E 

AB 

9 

8403301 OOF 

17372-2730 

15.3 

10 

1+  2 

34 

6 

93 

3 

4.57 

4.61 

2.40L 

21.44L  FF 

A AG 

9 

6702211003 

1 

17372-2945 

15.6 

53 

359+  1 

45 

9 

93 

2 

2.14 

4.23L 

31.55L 

421. 40L  D 

BN 

960522020F 

17372-2514 

15.8 

17 

3+  3 

63 

7 

92 

3 

1.49 

2.24L 

1.86L 

14.92L  C 

A 

7600100003 

17372-2558 

16.5 

9 

! 2+  3 

27 

11 

93 

3 

.98 

1.00L 

1.03L 

11.80L  C 

BA 

5703000103 

1 

23 

LDN  0064 

248 

17372-2527 

17.2 

8 

2+  3 

40 

i 7 

92 

3 

2.25 

2.01 

.95L 

8.56L  CD 

AA 

2 

7700311003 

17372-2614 

17.3 

12 

2+  2 

40 

1 6 

93 

3 

1.66 

2.09 

1.47L 

11.89L  FD 

AAC 

8 

2713100003 

17372-2859 

17.7 

32 

359+  1 

30 

9 

93 

2 

1.97: 

2.18 

29.47L 

250.37: 

FE  E 

BBHC 

8 

26031 01 20F 

17373-2422 

18.4 

8 

3+  3 

39 

7 

92 

3 

4.09 

2.51 

1.33L 

13.26L 

FF 

AA 

9 

0600300003 

17373-2319 

19.1 

47 

4+  4 

69 

8 

92 

3 

.96 

92L 

5.1 2L 

60.19L  C 

BD 

8401 10000F 

17373-2524 

19.2 

27 

2+  3 

23 

6 

92 

3 

2.57 

1.58 

1.26L 

8.58L  CD 

AAA 

7 

6700311003 

17373-2757 

20.7 

38 

0+  1 

60 

10 

93 

2 

1.47 

2.95L 

5.91L 

91.00L  D 

BC 

5601210203 

17373-2001 

21.6 

40 

7+  6 

36 

11 

92 

2 

.80 

.47L 

,50L 

5.58L  C 

CF 

1600210000 

17373-2539 

21.9 

1 

2+  3 

30 

7 

93 

3 

1.07 

.92 

.75L 

10.30L  FE 

AB 

0 

5702011103 

17373-2546 

21.9 

54 

2+  3 

42 

6 

93 

3 

1.29 

.73: 

.77L 

8.16L  ED 

AB 

9 

4803000003 

17373-2054 

22.0 

41 

6+  5 

49 

6 

92 

3 

1.14 

.72 

.81 L 

7.22L  BD 

AB 

0 

2703000000 

17373-2845 

22.0 

13 

360+  1 

38 

9 

93 

2 

3.26 

1.86 

5.89L 

66.89L  DF 

BB 

4 

2800400103 

17373-2931 

22.1 

38 

359+  1 

28 

9 

93 

2 

2.67 

2.66 

14.32L 

| 222.60L 

FF 

AAB 

9 

860140020F 

17373-2759 

22.2 

45 

0+  1 

23 

8 

92 

2 

2.87 

6.42L 

14.64 

77.25L  D C 

AAA 

5602210103 

17373-2819 

22.4 

24 

360+  1 

45 

9 

93 

2 

5.94 

3.85 

6.35L 

71.17L  DE 

AA 

8 

5701300003 

17373-2415 

23.7 

23 

3+  3 

32 

7 

92 

3 

4.92 

4.40 

1.36: 

13.12L  FFE 

AAC 

9 

0601100003 

1 

16 

09447 

31 

158 

17374-2426 

24.0 

21 

3+  3 

40 

6 

92 

3 

1.24L 

.81 

.85L 

8.27L 

F 

BB 

9 

0700200003 

17374-2507 

24.4 

48 

3+  3 

30 

9 

92 

2 

1.53 

1.18 

1.72L 

14.71  L 

FF 

AB 

9 

4600112103 

17374-2840 

24.8 

9 

360+  1 

64 

9 

93 

2 

4.52L 

3.27 

5.97L 

103.03L 

E 

A 

2700400003 

17374-2700 

25.7 

58 

1+  2 

37 

6 

93 

3 

3.24 

3.83 

1.75L 

18.13L 

FF 

AA 

9 

5801111213 

17374-2914 

26.1 

49 

359+  1 , 

65 

9 

93 

2 

4.68L 

2.26 

18.03: 

348.63L 

EE 

DBC 

360131230F 

4 

17374-2220 

26.3 

43 

5+  4 | 

72 

8 

92 

3 

.78 

.75L 

3.88L 

46.62L  F 

BC 

95004001 OF 

17374-2912 

26.7 

12 

359+  1 

38 

8 

93 

2 

11.10 

5.23 

20.52L 

234.68L 

CD 

AA 

1 

360030230F 

4 

3 

4 

TMSS  -30311 

11 

30 

17374-2827 

27.1 

20 

360+  1 

49 

9 

93 

2 

1.75 

1.89 

6.18L 

69.91  L 

EF 

BA  D 

8 

3701100223 

17374-2902 

27.4 

38 

359+  1 

30 

9 

93 

2 

4.25 

3.56 

21.10L 

240.73L 

FE 

AA 

7 

360052020F 

1 

17374-2737 

27.7 

20 

1+  2 

37 

7 

93 

3 

3.11 

1.40 

1.97L 

11.40L 

CD 

AA 

4 

6902242003 

3 

17374-2728 

28.1 

8 

1+  2 

30 

6 

93 

3 

6.52 

7.47 

2.1 1L 

11.08L 

DD 

AAB 

9 

7902301003 

17374-2303 

28.3 

51 

4+  4 

46 

7 

92 

3 

.94 

.91 

5.01L 

42.29L 

DE 

ACH 

0 

65022001  IF 

1 

23 

LDN  0144 

233 

17374-2016 

28.4 

19 

1 7+  6 

51 

13 

92 

2 

.49 

.41 L 

66L 

8.33L  E 

B G 

1601000130 

8 

17374-2847 

28.6 

2 I 3604-  1 

43 

8 

93 

i 2 

8.23 

4.94 

8.51  L 

66.63L  CD 

AAC 

0 

2801200103 

17374-2732 

29.5 

50 

; 1+  2 

32 

6 

93 

3 

4.96 

5.78 

2.04L 

11.24L  FE 

AAD 

9 

7903343003 

3 

17375-2838 

30.1 

58 

360+  1 

72 

9 

93 

2 

2.68 

3.27L 

5.99L 

67.91  L 

F 

AA 

2800100203 

17375-2501 

30.3 

28 

1 3+  3 

68 

i 7 

92 

3 

.97 

2.00L 

.97L 

11.53L  D 

AD 

4701111103 

17375-2635 

31.3 

0 

1+  2 

30 

7 

93 

3 

1.41 

1.20: 

3.36L 

28.84L  DE 

B B DC 

0 

5602210213 

17375-2759 

31.6 

35 

0+  1 

43 

7 

93 

3 

4.43L 

6.42 

10.52L 

69.89L 

C 

AA 

5701310103 

17375-2326 

32.2 

13:  4+4 

28 

6 

92 

3 

2.15 

.88 

3.79L 

43.49L  CF 

AB 

0 

8401 101  OOF 

17375-2742 

32.2 

45 

0+  2 

27 

6 

93 

3 

2.24: 

4.55 

3.84L  21.70L  F F 

A A F E 

9 

5900300203 

17375-2226 

33.4 

1 

i 5+  4 

81 

9 

92 

2 

.76 

1.69L 

4.48L 

43.14L  D 

B 

8501 1001 OF 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


490 


Declination:  -30° — 20* 


Right  Ascension:  17h37m34s-17h38m26B 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25.  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


491 


Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h38m27#-17h39m06“ 
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Right  Ascension:  17h39m06,-17l,39m48*  Declination:  -30° — 20° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  |im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  17h39m49*-17h40m328 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h431"17*-17h44m01*  Declination:  -30° — 20° 
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•Contusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h46m52*-17h47m288  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  17h50,D31*-17b51mQ7,,  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  17h54m33•-17h55,,114<,  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  17h57m07,-17h57ra46,  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  17h58m278-17h59m098  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  18h05m398-18h06m218  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  18h15m11»-18h16m031,  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  18h17ln451-18h18,n51,  Declination:  -30° — 20° 
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Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  18h19m508-18h20m578 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 8 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN 

9 , 

O 

12  /im 

25  /xm 

60  n-m 

100  fim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  of 

(s) 

(") 

1 b 

(") 

O 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

18199-2945 

59.9 

^1 

3-  8 

58 

10 

89 

2 

.31 

1.04L 

.53L 

21 .91 L 

D 

FC 

8300120008 

1 

! 

1 

*41 

18200-2945 

9 

1 

18200-2727 

0.0 

3! 

5-  6 

83 

9 

88 

2 

.53  1 

.67L 

.641 

6.01  L 

D 

BK 

1600010001 

1 

1 

1 WW  SGR 

37 

1 3 

18200-2800 

0.4 

8 

5-  7 

35 

9 

88 

3 

1.01  L 

1.43L 

.98 

8.31 

EC 

DB 

36002003  IF 

4 

18200-2911 

1.3 

15 

4-  7 

38  , 

6 

89 

3 

.88 

.52L 

.43L 

25.10L 

C 

AC  J 

9401000008 

18200-2657 

1.5 

28 

6-  6 

26 

6 

88 

3 

1.40 

.87 

.51 L 

4.30L 

CD 

BB 

7 

5600100011 

18200-2931 

1.6 

41 

4-  7 

34 

18 

88, 

2 

.29L 

.33L 

.47 

3.85: 

CE 

EC 

9600000008 

18200-2332 

1.9 

33 

9-  5 

23 

6 

88 

3 

4.38 

2.71 

.96: 

38.14L 

BDD 

AAC 

2 

340330000F 

18200-2938 

2.9 

45 

3-  7 

30 

5 

89 

3 

1.51 

.91 

,47L 

22.58L 

BC 

AB 

3 

: 8300100008 

18200-2221 

3.4 

27 

10-  4 

46 

6 

88  1 

3 

.65  1 

1.52L 

4.76L 

43.15L 

C 

BC 

750000000F 

18200-2413 

4.1, 

13 

8-  5 

91  , 

17 

88 

2 

.38L 

.42L 

1.32 

26.1 5L 

D 

E 

7500200008 

18200-2108 

4.5 

24 

11-4 

23 

6 

88 

3 

1.00 

.77 

3.74L 

75.61  L 

CE 

BA 

0 

74 00 000 OOF 

18200-2826 

4.7 

18 

4-  7 

27 

5 

88 

3 

1.37 

.58L 

1.82L 

21.74L 

C 

ADI 

850141000F 

1 

13 

186744  K2 

0 

85 

18201-2211 

6.2 

0 

10-  4 

39 

6 

88 

3 

2.47 

2.37 

4.26L 

43.76L 

ED 

AA 

9 

650121322F 

2 

1 

32 

X1819-221 

126 

2 

18201-2549 

6.2 

32 

7-  6 

26 

6 

88 

3 

5.04 

10.17 

2.56 

23.37L 

DDC 

AAA 

9 

7440000228 

18201-2739 

7.5 

52 

5-  7 

36 

6 

88 

3 

1.87 

1.20 

.56L 

4.40L 

CD 

AB 

0 

1601101001 

18201-2119 

7.6 

55 

11-4 

36 

5 

88 

3 

3.87 

2.49 

4.85L 

64.92L 

| E F 

AA  F 

9 

9501 201 22F 

8 

l 

1 

18201-2011 

8.1 

6 

12-  3 

38 

6 

88 

3 

1.80 

.98 

6.72L 

102.23L 

FF 

ABGE 

9 

250200020C 

18201-2407 

9.1 

54 

8-  5 

73 

15 

88 

2 

.44L 

-64L 

1.12 

22.75L 

! c 

1 CDC 

7501300008 

18201-2614 

9.6 

11 

6-  6 

39 

21 

88 

2 

1.18L 

1.93L 

.97L 

7.91 

D 

NFC 

950230001 F 

18201-2445 

10.0 

24 

8-  5 

41 

6 

88 

3 

1.29 

.78 

.61 L 

41.44L 

cc 

AB 

3 

6400000008 

18201-2849 

10.3 

15 

4-  7 

34 

12 

89 

2 

1.04L 

1 .41 L 

.74: 

8.85 

DE 

NEC 

95001 1043F 

16201-2128 

10.4 

49 

11-4 

76 

21 

88 

2 

1.10L 

1.72L 

1.331 

10.69 

D 

FC 

970010021 F 

18201-2355 

10.5 

13 

9-  5 

21 

10 

88 

3 

.57 

.51 L 

.73L 

40.13L 

B 

B FC 

6400200008 

18201-2341 

10.6 

3 

9-  5 

50 

6 

88 

3 

.70 

.77L 

3.95L 

37.64L 

c 

BB  F 

240120040F 

4 

18201-2540 

11.3 

11 

7-  6 

57 

6 

88 

3 

.59 

,35L 

.58L 

34.64L 

B 

B 

8400100008 

18201-2858 

11.4 

21 

4-  7 

27 

5 

89 

3 

.86 

.39: 

.48L 

21.22L 

BF 

BC 

2 

9400000008 

18202-2718 

12.4 

37 

6-  6 

32 

5 

88 

3 

3.82 

2.58 

.49L 

3.66L 

BC 

AA 

1 

1501000001 

18202-2452 

13.1 

47 

8-  5 

34 

6 

88 

3 

1.31 

.84 

.60L 

51.77L 

ED 

AB 

1 

6400000008 

18202-2101 

13.5 

49 

11-  4 

26 

5 

88 

3 

18.24 

10.80 

2.33 

71.97L 

FEF 

A A B 

9 

7501011 10F 

28 

18202-2148 

14.0 

3 

10-  4 

47 

6 

88 

3 

.54 

1.78L 

5.35L 

68.12L 

C 

BF 

940111022F 

18202-2805 

15.6 

2 

5-  7 

49 

6 

88 

3 

.59 

1 .431 

2.19L 

29.35L 

C 

BG  i 

34001 0000F 

18202-2639 

16.1 

6 

6-  6 

39 

5 

88 

3 

2.45 

1.54 

2.64L 

32.16L 

FD 

AA 

5 

7300301  OOF 

18202-2424 

16.8 

0 

8-  5 

65 

7 

88 

3 

.67 

.421 

.61 L 

35.14L 

D 

CF 

8401100008 

18202-2520 

17.2 

19 

7-  6 

69 

10 

88 

2 

.47 

.48L 

.56L 

30.26L 

C 

CG 

9400000008 

18203-2600 

18.0 

8 

7-  6 

22 

6 

88 

3 

7.23 

2.21 

2.60L 

29.54L 

DC 

AAC 

2 

9400001  OOF 

3 

13 

186749  MO 

4 

90 

18203-2956 

18.2 

19 

3-  8 

66 

7 

88 

2 

.40 

.661 

1 .OIL 

5.40L 

F 

BCJ  M 

4500010000 

1 

Ml 

18202-2956 

36 

1 

18203-2409 

19.7 

45 

8-  5 

34 

6 

88 

3 

3.73 

2.87 

.62L 

35.93L 

DC 

AA 

7 

6401300008 

1 

23 

LDN  0250 

29 

18203-2918 

20.5 

26 

4-  7 

19 

5 

89 

3 

1.94 

.86 

,50L 

22.16L 

BC 

A A J 

0 

9400200338 

C 

18203-2040 

20.7 

50 

11-  3 

35 

5 

88 

3 

7.47 

1.87 

.81  L 

12.02L 

BC 

AA 

7 

7700200000 

4 

13 

186750  MO 

4 

84 

18203-2619 

21.1 

52 

6-  6 

25 

6 

88 

3 

0.72 

7.06 

1.26 

30.30L 

FED 

A ABE 

9 

9401 1001  OF 

18203-2200 

21.4 

13 

10-  4 

26 

8 

88 

2 

.69 

.63L 

2.20L 

89.41  L 

D 

BEH 

540231 120F 

2 

18203-2421 

22.1 

16 

8-  5 

66 

10 

88 

2 

.36 

.54L 

.83L 

22.07L 

C 

B M 

6500100008 

18203-2047 

22.6 

1 21 

11-3 

55 

17 

88 

3 

.28L 

.35L 

2.21: 

27.29 

DC 

HD 

8601200110 

j 

18203-2635 

23.2 

21 

6-  6 

44 

6 

88 

3 

1.82 

.86 

2.27L 

29.34L 

CD 

AB 

0 

740010100F 

18203-2831 

23.8 

32 

4-  7 

40 

5 

89 

3 

2.54 

1.21 

1.59L 

19.77L 

BE 

ABH 

3 

750022200F 

3 

1 

32 

XI 820- 285 

42 

3 

18204-2044 

24.4 

51 

11-  3 

40 

6 

88 

3 

1.04 

.52L 

.95L 

12.41  L 

C 

BE 

8700400110 

18204-2021 

24.5 

24 

12-  3 

42 

6 

88 

3 

2.35 

1.63 

1.09L 

11.40L 

CC 

AA 

0 

7800100000 

18204-2111 

25.4 

59 

11-  4 

35 

6 

88 

3 

2.10 

1.42 

6.00L 

69.69L 

FE 

AA 

9 

640020000F 

18204-2845 

25.5 

34 

4-  7 

54 

8 

88 

2 

.96 

1.60L 

2.39L 

24.65L 

D 

BEJ 

940131023F 

18204-2314 

26.5 

44 

9-  5 

34 

5 

88 

3 

4.08 

3.86 

2.44L 

52.22L 

FE 

AAC 

9 

9401 20000F 

18204-2606 

26.6 

45 

7-  6 

19 

6 

88 

3 

4.86 

5.92 

1.42 

27.63L 

BCC 

AAA 

4 

840020000F 

18204-2254 

27.9 

4 

9-  4 

32 

5 

88 

3 

5.16 

4.71 

4.43L 

47.12L 

EC 

AAFI 

9 

75001 1043F 

8 

18204-2818 

27.9 

37 

5-  7 

36 

5 

88 

3 

6.81 

5.49: 

1.40 

19.75L 

F DC 

AAB 

9 

450100210F 

2 

1 

32 

XI 820 -283 

24 

2 

18204  - 2007 

28.8 

3 

12-  3 

77 

8 

88 

2 

.72 

.61: 

2.38L 

29.65L 

FE 

DE  E 

0 

6600000000 

18204-2357 

28.9 

58 

9-  5 

65 

21 

88 

2 

.49L 

.34L 

66L 

8.09 

E 

M JB 

6600100008 

18204-2133 

29.2 

9 

11-  4 

43 

6 

88 

3 

1.10 

.49 

.95L 

77.98L 

BD 

BCJ 

0 

9401200218 

18204-2233 

29.4 

51 

10-  4 

42 

6 

88 

3 

3.87 

1.91 

4.71  L 

59.75L 

CC 

AA 

0 

940010000F 

i 

18204-2754 

29.9 

14 

5-  7 

70 

17 

88 

2 

.66L 

.50L 

.61 

6.35L 

C 

CGE  A 

1602000208 

4 

18205  - 2644 

30.7 

48 

6-  6 

58 

13 

88 

2 

1.26L 

1.60L 

.77 

18.62L 

D 

CE 

54001 0000F 

18205-2651 

31.9 

45 

6-  6 

47 

10 

88 

3 

1.40L 

1.87L 

3.07L 

8.84 

C 

EB 

45001 0000F 

18205-2102 

33.3 

23 

11-4 

43 

6 

88 

3 

1.05 

.40: 

1.59L 

87.62L 

BD 

BBGB 

0 

8500010108 

18205-2049 

33.3 

13 

11-  3 

35 

6 

88 

3 

1.35 

1.02 

,92L 

10.46L 

CE 

AA 

6 

9701200110 

18205-2733 

33.4 

13 

5-  7 

29 

5 

88 

3 

5.85 

4.72 

.68 

1 3.79L 

DDC 

AAC 

9 

1500100001 

1 

18205-2308 

33.8 

43 

9-  5 

38 

6 

88 

3 

1.03 

1.50L 

4.22L 

43.80L 

C 

ADHD 

940121030F 

4 

2 

23 

LDN  0267 

96 

18205-2038 

34.0 

44 

11-  3 

75 

9 

88 

2 

.50 

.49L 

2.01  L 

28.1 7L 

F 

AN 

8600200200 

18205-2212 

34.7 

17 

10-  4 

25 

6 

88 

3 

.89 

.84: 

.64  L 

1 56.42L 

CE 

AB 

9 

9400121118 

18205-2304 

34.7 

23 

9-  5 

25 

6 

88 

3 

3.97 

1.04 

4.28L 

44.76L 

BE 

AB 

2 

850011010F 

3 

13 

186756  MO 

' 13 

86 

18205-2141 

35.2 

29 

11-  4 

39 

6 

88 

3 

4.98 

1.10 

1.48L 

63.03 L 

BC 

ABJ  1 

5 

9503132458 

2 

13 

186757  K5 

7 

82 

18206-2811 

37.4 

17 

5-  7 

63 

6 

88 

3 

.70 

.44L 

.44L 

23.18L 

B 

AE 

3501000008 

18206-2324 

37.5 

32 

9-  5 

52 

6 

88 

3 

.66 

1.44L 

4.00L 

39.34L 

D 

BF 

840200000F 

18206-2117 

37.6 

16 

11-  4 

40 

19 

88 

2 

.43L 

.75L 

1.45 

34.1 5L 

D 

D E 

9500200228 

0 

18206-2016 

37.9 

21 

12-  3 

44 

6 

88 

3 

1.15 

.50: 

1.06L 

10.33L 

BD 

AC 

0 

6800100000 

18206  - 2901 

37.9 

34 

4-  7 

30 

6 

88 

3 

.96 

-75L 

.42L 

19.80L 

B 

AE 

9400100008 

18206-2458 

38.7 

25 

8-  5 

63 

22 

88 

2 

.36L 

.661 

.87L 

5.38 

D 

J B 

5700100008 

18206-2209 

39.7 

33 

10-  4 

72 

15 

88 

2 

-29L 

.79L 

1.21 

26.75L 

D 

CCH 

9501110118 

18206-2157 

39.9 

22 

10-  4 

24 

6 

88 

3 

5.40 

2.20 

1.43L 

72.67L 

BC 

AAC 

0 

9402312008 

2 

1 

32 

X1820  — 219 

110 

2 

18206-2528 

40.3 

11 

7-  6 

50 

8 

88 

2 

.47 

.33L 

-67L 

33.90L 

D 

CC 

9400000008 

1 

1 

V2338  SGR 

54 

3 

18206-2041 

41.8 

41 

11-  3 

61 

14 

88 

2 

59L 

.41 L 

1.66 

11.22L 

C 

CB 

0700200210 

18207-2446 

42.3 

20 

8-  5 

48 

6 

88 

3 

.72 

.53L 

.46L 

33.99L 

B 

BB  D 

5400110008 

18207-2130 

42.6 

49 

11-4 

75 

8 

88 

2 

.67 

.70L 

1.52L 

78.48L 

C 

BC 

9400100108 

18207-2618 

44.3 

2 

6-  6 

46 

6 

88 

2 

.66 

1.29L 

1.90L 

16.41L 

D 

BB 

940010010F 

18207-2109 

45.9 

16 

11-  4 

79 

8 

88 

2 

.47 

.52L 

1.61L 

85.34L 

C 

CD 

7400100228 

8 

18207-2623 

46.1 

37 

6-  6 

46 

6 

88 

3 

.48 

1.26L 

2.52L 

31.69L 

C 

BE 

84001 001  OF 

18207-2154 

46.5 

51 

10-  4 

41 

6 ; 

88 

3 

3.04 

2.49 

1.23L 

73.18L 

BC 

AAD 

8 

9413212100 

2 

1 

32 

X1820  — 219 

62 

2 

18207-2726 

47.1 

30 

5-  7 

28 

5 

88 

3 

5.53 

2.54 

.48L 

4.05  L 

CC 

AAC 

6 

1500211001 

18207-2245 

47.9 

4 

10-  4 

42 

14 

88 

2 

.29L ! 

.39L 

1.21 

8.28 

DD 

EB 

4601100108 

18208-2239 

48.0 

34 

10-  4 

41 

6 

86 

3 

1.89  ; 

.80 

.57: 

61.90L 

DDD 

AAE 

1 

5300200008 

18208-2123 

48.0 

33 

11-  4 

16 

6 

88 

3 

5.71  ; 

7.76 

3.39 

80.80L 

BCE 

AAA 

9 

9410100208 

18208-2223 

48.0 

45 

10-  4 

46 

15 

88 

2 

31L  | 

.45L 

1.47 

10.80 

DD 

MHC 

9601000208 

4 

18208-2833 

49.5 

25 

4-  7 

54 

8 

88 

2 

.34  ; 

.34L 

1.66L 

13.44L 

D 

C H 

9601122008 

3 

18208  - 2444 

49.6! 

22 

8-  5 

58 

6 

88 

3! 

.78 

54L 

.54  L 

21.60L 

D 

BF 

5500110008 

18208  - 2031 

50.6 

40 

12-  3 

29 

5 

88 

3 

2.29 

1.10 

.66L 

9.85L 

BC 

AA 

3 

7701000100 

! 

18208-2025 

52.8 

37 

12-  3 

85 

16 

88 

2 

.35L 

.40L 

1.03 

12.23L 

D 

G 

7601000100 

18208-2116 

52.9 

24 

11-4 

23 

6 

88 

3 

1.51 

.75 

,83L 

68.39L 

BE 

AC 

6 

9400300228 

0 

18208-2252 

53.1 

58 

10-  5 

23 

6 

88 

3 

.60 

1.01 

4.60L 

57.64L 

DD 

BAH 

0 

6301 00031 F 

18209-2642 

54.4 

36 

6-  6 

41 

10 

88 

3 

1.12L 

1.27L 

.98: 

7.58 

DE 

DB 

758100000F 

18209-2344 

55.1 

28 

9-  5 

55 

6 

88 

3 

1.07 

1.54L 

4.06L 

51.09L 

E 

BD  E 

240000000 F 

18209-2756 

55.8 

18 

5-  7 

28 

5 

88 

3 

8.90 

9.87 

2.61 

4.74L 

BEC 

AAAD 

9 

3602000208 

4 

1 

32 

XI 820 -279 

44 

4 

18209-2723 

56.9 

10 

6-  7 

43 

5 

86 

3 

1.71 

1.02 

.52L 

3.51  L 

CC 

ABD 

1 

1500311001 

18209-2459 

57.7 

25 

8-  6 

30 

5 

88 

3 

5.15 

5.31 

1.08 

18.25L 

CBC 

AAB 

6 

3500201008 



•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  18h23m09*-18h24m148 
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Declination:  -30° — 20' 
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Right  Ascension:  18h31m04,-18h32m368  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  18h38m39*-18h41m49,  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  18h44m29*-18h48m00*  Declination:  -30° — 20° 
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Declination:  -30° — 20' 


Right  Ascension:  18h51m56#-18h55m46B 
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Declination:  -30° — 20 4 


Right  Ascension:  19h20m38*-19h29n,168 
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Right  Ascension:  1 9h29m35'-  1 9h4 1 “391  Declination:  -30° — 20° 
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Right  Ascension:  20h32m158-20h51m058  Declination:  -30°-— 20° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  ji.m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  23h49,,,271-23,l5•“47,  Declination:  -30° — 20° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 
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•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS- 2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


TABLE  Suppl.VI.C.6  Color  Correction  Factors,  K1 


INTRINSIC 
POWER  LAW2 


RATIO  OF  FLUX  DENSITIES 
BEFORE  COLOR-CORRECTION 
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0.92 

0.91 

1.00 

1.01 
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0.99 

1.00 
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0.96 

0.99 

1.00 
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0.417 

0.600 

1.00 
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0.0 
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1.10 

1.10 

1.05 
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0.5 
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1.0 
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1.25 
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1.35 

1.32 

1.23 

1.06 

2.0 
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1.47 

1.41 

1.32 

1.09 
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1.61 

1.53 

1.44 
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3.0 
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CORRECTION  FACTOR 


INTRINSIC 


RATIO  OF  FLUX  DENSITIES 
BEFORE  COLOR-CORRECTION 


CORRECTION  FACTOR 


TEMP  (K) 
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/v(  100  pm) 

K(12  pm) 
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3.350 

1.45 

1.41 

1.32 

1.09 
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5.931 

3.327 

1.43 

1.40 

1.32 

1.09 

4000 

4.086 

5.872 

3.316 

1.42 

1.40 

1.31 

1.09 

3000 

3.944 

5.773 

3.297 

1.41 

1.39 

1.31 

1.09 

2000 

3.666 

5.578 

3.259 

1.38 

1.38 

1.31 

1.09 

1000 

2.891 

5.005 

3.145 

1.27 

1.34 

1.29 

1.08 

800 

2.545 

4.730 

3.088 

1.22 

1.32 

1.28 

1.08 

600 

2.036 

4.287 

2.995 

1.15 

1.29 

1.27 

1.08 

500 

1.692 

3.950 

2.920 

1.09 

1.26 

1.26 

1.08 

400 

1.272 

3.478 

2.810 

1.01 

1.22 

1.24 

1.08 

300 

0.785 

2.780 

2.630 

0.92 

1.15 

1.23 

1.07 

290 

0.734 

2.693 

2.606 

0.91 

1.15 

1.21 

1.07 
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0.684 

2.602 

2.580 

0.90 

1.14 

1.20 

1.07 
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0.633 

2.506 

2.553 

0.89 

1.13 

1.20 

1.07 
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0.583 

2.407 

2.523 

0.88 

1.12 

1.19 

1.07 
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0.534 

2.304 

2.491 

0.87 

1.11 

1.19 

1.07 
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0.486 

2.196 

2.457 

0.86 

1.09 

1.18 

1.07 
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0.438 

2.084 

2.420 

0.85 

1.08 

1.18 

1.07 
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0.392 

1.967 

2.381 

0.85 

1.07 

1.17 

1.07 
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0.347 

1.845 

2.338 

0.84 

1.06 

1.16 

1.06 
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0.304 

1.719 

2.291 

0.83 

1.04 

1.16 

1.06 
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0.263 

1.589 

2.240 

0.83 

1.02 

1.15 

1.06 
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0.224 

1.455 
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0.83 

1.01 

1.14 

1.06 
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0.188 
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0.83 

0.99 

1.13 

1.06 
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0.84 

0.97 

1.12 

1.06 
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0.124 
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0.85 

0.95 

1.11 

1.05 
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0.097 

0.892 
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0.87 

0.93 

1.09 

1.05 
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0.90 

0.91 

1.08 

1.05 

120 

0.053 

0.614 

1.709 

0.94 

0.89 

1.06 

1.04 

110 

0.036 

0.484 

1.595 

1.01 

0.86 

1.04 

1.04 

100 

0.023 

0.363 

1.468 

1.12 

0.84 

1.02 

1.04 

95 

0.018 

0.307 

1.400 

1.19 

0.83 

1.01 

1.03 

90 

0.014 

0.256 

1.326 

1.28 

0.83 

1.00 

1.03 

85 

0.010 

0.208 

1.249 

1.39 

0.82 

0.99 

1.03 

80 

0.007 

0.165 

1.168 

1.54 

0.81 

0.97 

1.02 

75 

0.005 

0.127 

1.082 

1.74 

0.81 

0.96 

1.02 

70 

0.003 

0.095 

0.993 

2.01 

0.81 

0.95 

1.01 

65 

0.002 

0.067 

0.898 

2.40 

0.82 

0.94 

1.01 

60 

0.001 

0.045 

0.801 

2.97 

0.83 

0.93 

1.00 

55 

... 

0.028 

0.700 

3.86 

0.86 

0.92 

1.00 

50 

— 

0.016 

0.597 

5.35 

0.90 

0.94 

0.99 

45 

— 

0.008 

0.493 

8.09 

0.97 

0.92 

0.98 

40 

— 

0 003 

0.391 

13.79 

1.08 

0.93 

0.98 

1 /v  lactuaJ]  - /v  lquoted]/X  (See  Suppl.VI.C.3);  spectral  response  given  in  Table  Suppl.II.C.5. 

« 0 

2 /v-V° 


Format  of  the  printed  version  of  the  Point  Source  Catalog.  See  Section  X.B, 


Right  Ascension  00h22m03‘-00h27m3l' 


Declination:  +60’- + 70* 


00220  .6519 
00220 . 6556 
00222 . 6354 
00222 . 6952 
00223  .6745 
00223 . 6026 
00224 .6421 
00224 . 6600  A 
00224 . 6 tOI 
00227 . 6005 


^CATALOG  NUMBER  (SEE  TABLE  V.H.1) 


- MEANING  OF  FIELD  VARIES 
WITH  CATALOG  (SEE  TABLE 
X.8.3).  GENERALLY, 
OPTICAL  BRIGHTNESS  IN 
OECIMAG 

- LENGTH  OF  VECTOR  IN 
ARCSEC  FROM  IRAS  SOURCE 
TO  ASSOCIATED  SOURCE 


- NAME  OF  ASSOCIATED  SOURCE  AND 
CHARACTER  OR  SPECTRAL  TYPE 


ASSOCIATED 
‘ SOURCE 


NUMBER  OF  POSITIONAL  ASSOCIATIONS  IN  OTHER  ASTRONOMICAL 
CATALOGS  OF  WHICH  ONE  IS  PRINTED.  ASTERISK  DENOTES  SSC  ASSOCIATION 

SES2  FLAG  INDICATES  PRESENCE  OF  WEEKS  CONFIRMED  SMALL  E XTENDED  SOURCES 
IN  WINDOW  (HEX  ENCODED  BY  BAND) 

- LRS  CHARACTERIZATION  (SECTION  IX.D) 


HIGH  SOURCE  DENSITY  FLAGS  (HEX  ENCODED  BY  BAND) 
NUMBER  OF  SECONDS  - CONFIRMED  SMALL  EXTENDED  SOURCES 
IN  WINDOW  FOR  12,25,60,  lOO^m  BANDS 
• NUMBER  OF  WEEKS  - CONFIRMED  POINT  SOURCES  IN  WINDOW 
NUMBER  OF  HOURS  CONFIRMED  POINT  SOURCES  IN  WINDOW 

■ CONFUSION  (HEX  ENCODED  BY  BAND) 

CfRRUS  2 RATIO  OF  CIRRUS  FLUX  TO  SOURCE  FLUX  (SEE  V H.4J 

■ CIRRUS  1 NUMBER  100um  ONLY  SOURCES  IN  WINDOW 


-CONFUSION  BLOCK 


VARIABILITY  (%  PROBABILITY  SOURCE  IS  VARIA8LE)/10. 

CORRELATION  COEF F ICIENTS  OF  SOURCE  WITH  TEMPLATE  FOR  1 2,25,60. 100*jm  BANDS 


- FLUX  DENSITY  UNCERTAINTIES  WHERE:  (BLANK) 

A 

-FLUX  DENSITY  AND  FLUX  QUALITY  FOR  25.60  AND 
100#jm  BANDS  (AS  IN  12>im  BAND,  BELOW) 


t FLUX  OUALITY  WHERE  (BLANK)  - HIGH  QUALITY 

• MODERATE  QUALITY 
L 12^m  FLUX  DENSITY  IN  JANSKYS  {_  - UPPER  LIMIT 

(NOT  COLOR  CORRECTED)  S = SATURATED 

- NUMBER  OF  HOURS  CONFIRMED  SIGHTINGS 

CHARACTERISTICS  OF  POSITION  UNCERTAINTY  ELLIPSE 

POSITION  OF  SOURCE  IN  GALACTIC  COORDINATES 


- NO  FLUX  UNCERTAINTY  GIVEN  (UPPER  LIMIT  FLUX) 

= 0%  < UNC  < 4% 

= 4 « UNC  < 8 

- 8 h UNC  <12 
•-  12  « UNC  < 16 

- 16  ^ UNC  < 20 

- UNC  > 20 


DECLINATION  COORDINATE  OF  SOURCE 


-RIGHT  ASCENSION  COORDINATE  OF  SOURCE 


IRAS  SOURCE  NAME  BASEO  ON  POSITION  IN  1950  EQUATORIAL  COORDINATES 
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